বিজ্ঞাম্পন | 


দপাপ পাপী পিট জপ 
গ্€ু সবলায়াসে ছাত্রেব। পবীক্ষপ্রদানৌপযোলী 
জাীনলাভ কবিতে পাবিবে, এই উদ্দেশে এই ভাবতবর্ষে 
সমস্ত অর্থাৎ সঙ্ঞিতু ইতিভাস খালি সঙ্কলিভ হইল | 
ইহছাতৈ হৈন্ন বাজগণেব অধিকার হইতে গবর্ণৰ জেনে 
রেল লঙ নথজাকব আগমন পর্ষান্ত সমস্ত সমষ্েব সুল 
টুল বিবরণ সকল সঙ্কিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে | ইঙ্গ 
রেজি ও বাঙ্ষালা ভাষায “ঘ কষেক খানি ভীবতবধষেন্‌ 
ইতিহাস অধুনা বিশেষক্ষদে প্রচলিত আছে, তাঙ্ছাৰ 
অনেক গুলি এবং আমাৰ কোঁন আম্মীযেষ বাচনিন* 
খপদেশ ৪ ঠাহাঁব ভন্তলিখিত একখানি ইতিহাস এক 
কলগুলি এ পুস্তকেব অবলঙ্কন। ইহা “কান পুস্তকে 

অনধীকল অগ্রবাদ বা অন্রকবণ নহে ' 
উতিহাসপাঠ ভূগোল-জ্ঞানের নিতান্ত সাপেক্ষ - এই 
ইহষ্রৰ প্রথত্দে এবং শেষস্থ ১ম পরিশিষ্টে ভাবত 
বঙ্া়-ভূগোল-সংক্রান্ত কতকণ্তুল স্তুল স্কুল বিবনণ প্রদ্ 
হইসাতেঞ উন এ পুস্তকের মপো উল্লিখভ গ্রাম এ নগৰ 
গুলৰ স্কানসল্িবেশ ফল উচিছে সইজে প্রগশিত 
হইতে গাধিবে, এই উদ্দে। ২ম পবিশি্টে উহাদিগক্ছে 
আক গণক্রমে পরবহ্াত ক্ধিবিযা ক্ত্টাশে অক্ষা্ল ও 
দ্রাঘিগ হক লিখিষ! দেগযা গা নব পুম্তকেব 
গরাথমে ভাবতক্ষে একখানি ভাত ৪ প্রদভ হইষাছে | 
ঘটনা ও ঘটনাকাল "সকল ্রান্ধেবা আও সহ জার 
করিতে পারিবে, এই অগ্ভিপ্রাষে সর্বশেষে সম্যসম্থলিত 


ঙ 
একটা দীর্ঘ সুচীপত্র বিনিধেশিত হইয়াছে । পরমমাননীয় 
শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যা মহাশয় অনুগ্রহ 'প্রদর্শন- 
পূর্বক এই পুস্তকের আদ্যোপাস্ত দেখিয়া দিয়াছেন | 
এতদ্বিষয়ে তাহার অভিপ্রায়, তাহার স্বলিখিত ইলরেজি 
প্রিফেস্‌ পাঠ করিলেই জানা যাইবে 'কিমধিকমিভি । 


বহবমপুর কলেজ ্‌ 
হা রারর্হাহা শ্রীরামগতি শা | 


দশম সংস্করণের বিজ্ঞ(পন | 


এবারে হিন্দুরাজত্ব কাঁলেব বিবরণ বহুলর্ধূপে বদ্ধিত 
২ইবাছে,এবং আর্ল অব ডফ্রিনেরসম্পূর্ণ অধিকারকালেৰ 
বিবরণ এবং লর্ড লান্স ডাঁউনেব অধিকারের উল্লেখমাও 
নূতন সংযোজিত "হইয়াছে | 
হুগলী নর্ীল স্কুল 
-১ই বৈশাখ সংবৎ ১৯৪৭ শ্রীরামগতি শর্খম। | 
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ভারতবষের পমস্ত 
ইতিহান। 


সি এড ০৯ পো পপ 


উিাগাররা | 


সক 





ভূনংস্থান। 
ভাবতবর্ষেব উত্তর ভিমালষ পর্বত ,__পুর্ব নণিপুক 
পাহাড ও বঙ্গসাগল দক্ষিণ ভাবতমহাসাঁগব ;-পশ্চিম 
জীবৰ সাগ্রব ও পিন্ধু নদ । এই দেশ উত্তব দক্ষিণে প্রা 
৮৯* $ক্রাশ দীর্ঘ এব* পন্ব পশ্চিি প্রা ৬৫০ ক্রোশ 
বিস্তত। উহাব পবিমাণফল প্রা ৩,৭৫,০০০ তিন লক্ষ 
শচান্তব হাঁজান বর্গক্রোশ এব* বর্তমান অধিবাসীৰ 
. পঙ্ঘ এ বাইশ কোটি! পৌবাণিক 
মতে মাজা) াধভদেবু লব্ণসমুদবেষ্টিত জদ্বদ্বীপকে ৯ বর্ষ 
বা থগ্ডে বিষ” ধব্যি। উভাব্‌ সর্ধবদক্ষিণ বর্ষ ভবত নামক 
পু্রকে প্রদান কবিযাছিলেন ।, এ ভবতেব নামানুসারে 
উভাৰ নাম জচাবতব্ষ হইস্কাছে | ইঙ্গবেজেবা ইহাকে 
ইগুয়ী ও “হিনুস্থান* কহেন । 
ভাবতবর্ষেব ক্রধাপ্রাদেশে গনি দীর্ঘ বিশ্ব 
নামে এক পাব আ্বাছে& ই পর্বাতৈব টু 'ভাগকে 
আধ্যানর্ত ও দক্ষ ভাগকেজজাক্ষিণাত্য* সা এ 
বর্ভেব মধ্যে কাঞ্জীর, স্ম্বে, প্রিডোহ়াল, কাধুন, এন 


৮ উপক্রমণির। 


ভোট, লাহোর, দিললী, অযোধ্যা, বহার, বাঙ্গালা, 
মূলতান, বাঁজপুতানা, আগ্রণ আঁলাহীাবাদ, সিন্ধু, কচ্ছ, 
গুজরাট, মালব গু-আপাম এই ২*টা.এরং দাক্ষিণীতোক: 
মধ্যে খান্দেল, গন্দোয়ানা, উড়িষ্যা, বার, আরঙ্গাবাদ;, 
বিদব, হায়দরাবাদ; উত্তবসরকধর, বিজয়পুর, বালাধাট, 
কর্ণাট, তুলব, মহীশূর, কানাডা, মলবাঁর, কণর্ধী, দ্র 
বিড় ও ত্রিবাঙ্কৌড় এই ১৮টীা ছোট বড় «দেশ আছে । 
পূর্বকালে ব্রহ্গাকর্ত, প্র্গর্যি, মধ্নদেশ, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, 
পর্চাল, সিন্ধু, মগধ, অক্ষ, বন্, উতৎ্কল, অবস্তি, কেরল, 
কলিঙ্ক, কনখল, ইত্যাদি নামে এই দেশের প্রাদেশ- 
ভাগ ছিল| এক্ষণে দে সকল নাম প্রা লুপ্ত ভহলা 
আসিতেছে | 

ভাব্ঘব্ষের উল্তুন হিমাল্ষ, পশ্ডিযম আব্রজি, 
মধ্যে বিন্ধায এব" দক্ষিণে, ভ্রিকোণাকাবি দাক্ষিণাত্োৰ 
পশ্চিম ৪ পূর্ব উপকুল ব্যাপিখা" ঘাট ন/মক পর্বত 
আছে । এমন কি সমুদ্র বাপর্ধত উল্জ্বন বাতিরকে 
বিদেশীয় লাকেব ভাবতবর্ষে প্রবেশের ডগায় প্রা 
নগি। লিন্ধু ও দিল্লী গ্রাদেশে কষেকটি মরুড়ুমি আছে 
এবং আর্ধাবত্ ও দণক্ষিপাখঠা উভয় দেশেনইূ মধ্যে মধ্যে 
ৰল্‌ জঙ্গল অনেক আছে । ৪ সিক্ু গঙ্গা, গু, নশ্মদা, 
গোদাবরী, কৃষ্তাপও কৃবেনী এই কযেকটাই ভাবতবর্ষেক 
প্রধান নদী; তচগ্িক্ল সিন্ধুব পঞ্চশ।খী, ₹্মণৃ্তী (চস্বল ) 
আমূনা, সরু, ঘুর্ঘনা, শোগু ম্ীনরী, তাণ্তী, প্রস্থতি 
ক্ষ্র ও বৃহৎ আ'র৫ অনেক নন্দী মছেণ বিস্তীর্ণ হ্দ 
স্ভারতুরর্ষে-করীয় নাইট" 


আধবাপা। ১ 


ভাঁবতবর্শেস জল বাথু এককণ নহে-কোন স্থলে 
অতি উক্ত ও কোন স্থূর্লে অপরৃষ্ঠ। কান্দীবে জল 
বাধু অতুযুৎকৃষ্ট বলিবা সন্ধত্র প্রসিদ্দ। পর্বতসন্গিহিত 
গান বাতিবেকে এ দেশেব প্রাণ সর্ধবই শীত, গ্রীষ্স ও 
বর্ধাই প্রধচন ধত-_পার্বভাদেশে কেবল শ্বীন্ই প্রধান 1 
ভাবতবর্মেব ভনি তি র্ঘণ। বলিষা চিবপ্রদিদ্ধা 
তুল, গোধঙ্জ, ষব, জনাব, বাজব', ৪ ভুটা প্রতি শন্য 
নকল এ দেশেব লোকেন্‌ প্রবান শাদা । এদেশে শাল, 
"সগ্ুণ, আবলুস, শিশ্ব, চন্দন, আম, ভাম, কাঠাল, তাল, 
তেতুল, লাবধিকেল প্রতি বছবিপ বুক্ষ জন্মে। তুলা, 
নীল, আফিঙ্গ, বেদম, লাক্ষা, সোনা ও চিনি এ দেশে 
অনেক উত্পন্ন ভা লো, মেষ, মহিখ, ছাগ, ববাঁচি 
গর্দিত, কুৰ্কৃপ, উদ্গ, 
পিছ, ভস্তা, বাঘ, ভানক, এগার প্রক্লতি আবণাজন্থ। 
গেঞ্জাক 4 সন্ধলাপুব, বুশ্দলথগ্ড ও কুষ্ণানদাব তর 
প্রন্বতি অনেক স্থানে ভীনকেৰ খনি আছ্ে। লৌন, 
আন” মক» 5 ত আবও খনিজ দ্রব্য স্থানে স্থানে 
প্রচুব পরিমাণে পাওয। যায । 


অধিঝুসী। 


নট 


লতি এ দদাশন গামাজন্ক এব 


এক্ষণে ভাব ভবর্ষে চিন ০৪. ুবুলানই প্রধান 
অধিবাদী। ভ্নমশোও মুসলমান জাগা হিল সঙ্থা। 
৬] ৭ গুণঞঅন্ধকূ 1* সঞ্ওতাঁল, ভিল, জামুসী, গাড় 
প্রন্থঠি অনেক খন্যজাতিও*পা্রতা হদেশে বাস করে। 
এক্ডিন্ব ইঞ্ষধেঁজ ফুবাদী, প্পার্তীগজ, আননেবিষ, চীন্ব 


3০ উপন্রধণিক! | 


প্রভৃতি অনেক বিদেশীয় জাঁতি বাণিজযাদি বিষয়কর্মো 
পলক্ষে এদেশে অবস্থান করিষা থাঁকে; ইচাঁদিগের ও 
এতদ্দেশীষদিগের সহযোগে ফিখিঙ্গী নামক আর এক 
নৃতনজাঁতি উৎপন্ন হইয়াহে-ইহাঁণাও এক্ষণে দেশের 
অধধবারিব মধ্যে পনিশণিত হয় । 
ভাষা । 
গ্াঁব্তবর্ষে প্রতদশ্ুভদে ভাষাতেদ | এক্ষণে আধ্যা 
ধর্তের মধো কান্দীবী, পঞজাবী, সৈন্ধবী, গুজ্বী, হিন্দু 
স্বানী, হিলি, বাঙ্গ'লী ও আগামী এই কযেকটা ভাষা 
পপাঁন এব” দাঁক্ষিপাতাব মধো উড়িয়া, তৈলশ্্রী, দ্রাঁ 
«বড়ী (তামিল), কর্ণাট ও মহাবাসী এই সকল প্রধান 
ঢাৰা। সংশ্ষতাকে এই সকল ভাষাবই (বিশেষতঃ 
্যাবন্তীয় ুণবাঁন ) মূল বলিয়া বোঁধ হয়; তবে অল্প 
বত পরিমাণে অপদ্থংশ শব, পাবসী স্বা আরবী শব 
₹ অপবাপৰ প্রাদেশিক শব সাস্রিষ্ট হ'বাতে এ 
ল ভাঁযার এফপ রূপান্তব ভইয়াছে ষে, সহজে সে 
সকপকে একভাবানুলক বিয়া বোধ হয় না 
হিন্দু ও আধ্যনান। 
হিন্দু” এই না সস্কৃতমূলক বলিযা সকলে বোধণ 
করেল লা যেতেন »৪1চীন্প কোন সক্কত গ্রঙ্ছে উচ্ার 
উল্লেখ নাই | ামস্ধ 'তাঙ্ক পিখিত আছে | 
[ “হীনং দূষনতে য্ম।ৎ তক্মাৎ হিন্ঃ প্রবীর্ত্িতঃ ৮], 
কিন্তু কানধেগুতন্বকে অনেকে আধুনিক বলিয়! 


ধোধ কবেন। এক্হ কহেন গ্রীকেরা “সিন্ধু” নদের 

কস ডি টি পীশাপাপিশী প ০ ডি 

« প্েঠেতু ধীন অর্থাৎ ম্েপ্ছদিগকে দূষিত করে, এই অন্ত ই 
আ/তির নান হিন্দু 


পা” সপ লস পা ০ 








হিন্দ ও আর্য ১ 


ক্আপত্রংশ নাম [ি উহা রটনা করিয়াছেন $ কে 
বা কহেন “হিন্দু” শবে পারস্তভাষীর কৃষ্ণ-বর্ণকে বুঝা 
'--ভারতবর্ষীয়েরা অপেক্ষাকৃত কুষ্ণবর্ণ বলিয়া! যুগল 
মানের উহাদ্িগকে ঁ নাম দিয়াছেন । যাহাইঠ হউক 
যখন্‌ হিন্দস্বব্ঘ এক্ষণে অগৌববেব নহে, তখন্‌ উহা! আমা 
দেরও ব্যবহার করায় দোষ নাই । এই হিন্দুিগবে 
এদেশের অর্গদমনিবাদী বলিব অনেকে বোধ কৰে, 
না। তাহারা কহেন এক্ষণুকার সাঁওতাল ভিল প্রতি 
বন্যজাতীয়েবাই এদেশের আদিমনিবাসী ছ্িল। হিন্দু 
ইরাণদেশ (পাবস্ত) হইতে আসিয়া এতদ্দেশীয়দিগবে 
্ঠরীঁতিত ও দুবভূত কিয়া আশনাদের আিপত্য 
বিস্তার কবিঘাহিলন | তহানা আপধাদি'।কে আর্ষা 
! জেরী) বিতেন, এই উন্ত অহ্াদেন প্রথ্যাধিষ্ঠিভ 
হান সকশ “ আর্শাবও” মাথে আভহিত হাল দাক্ষিণাত্য 
বহন্কাপ ষ্ঠ আর্যপিার বাশ তুলি হইয়াছিল । 

নহমালন ও বিন্ধা এই পর্নতন্ধধেণ না পুর্ন পশ্চিমে 

বস্তুত তচ্ছদাতা সমন্ত 2তাগকেহ মার্ঘযাবও্ * কহে। 


শী স্পা পি শা শালিশ শত শশা 4 টা পাশে ্িলাশিতাশিিশ 


* সরম্ব হী পৃষদ্বতে |দে নদে যদ স্তনং | 

তং দেকন্ঞি্ তং দে ং বত, প্রচক্ষতে ॥ 
ও কুরক্ষ হক মৎস্শ্চ পালি শৃখসেক্ঠকাঞ। 
এফ ব্রহ্মধি দেশে বৈ ব্রহ্গাবাদল ভন: ৬৬ ৫ 
হিমবদ্বিদ্ধাজআার্মধাং যত্প্রাগ্‌ বিনশনগী নি 
প্রভা প্রধাগাচ্চঙ্নধা টেল; প্রন্ীন্তিতঃ॥ 
সমুদ্র, তৈ পূর্ব দাসমুীত, পশ্চিমা 


ভযোরেখাধীরং নির্ধে]। রাধ্যষর্ভং প্রচক্ষতে || 
নুনংহিতা। ২ 


চিই আধষ্যারগেক্স জা।৩। 
আর্ধ্যাবন্তের মধ্যেও ব্র্ধাবর্ত, ব্রহ্মা ও মধাদেশ ইহার! 
সমধিক প্রশস্ত বলির্। হিন্দুশণন্তে কীর্তিত। খুষ্টের জন্মগ্রহণ 
করিবার ব্হুসহজ্্র বৎসর পূর্বে হিন্দুকুশপর্বতের উত্তরে 
অক্সস্‌ ও জাক্পার্টিস্‌ নদীর তীরভাঁগে আদিম আর্ধ্যজাতির 
বসতি ছিল। ইউরোপীন্ন পঙ্ডিতদ্িগের মতে পারসীক+ 
গ্রীক, রোমীয়, ফরাসী, ইঙ্গরেজ, জন্্মীন, ওলন্দাজ, রুষীয়্ 
প্রভৃতি জাঁভি সকল উক্ত আদিম আর্ধ্যদিগেরই সন্তান । 
তন্মধ্যে পারসীক আর্য্েরাই ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়েন । 
টাহারা সর্ধপ্রথমে পূর্বোলিখিত ব্রহ্ধাবর্ভীদি দেশ সকলেই 
বসতিগ্রহণ পূর্বক 'আপনাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প,নৈপুণ্যা 
দির প্রকাশ করেন এবং স্বল্লকালমধ্যেই প্রবল ও পরাস্ত 
হইয়া তত্তর্দেশীয় অনার্ধজাতিকে পরাজিত করিরা ক্রয়ে 
ক্রমে দেশের সমুদয় ভাগেই আপনাদের অধিকার বিস্তার 
করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কেহ কেহ অন্থমান করেন ষে 
আর্ধ্যদিণের স্বদেশ মধ্যে ছুইটা সম্প্রদায় হইফু উঠিরাছিল, 
তন্মধ্যে এক সম্পরদার সুরাসেবী এবং দেবপুজক এবং অপর 
সম্প্রদায় অস্ুরানেবী এবং অস্থুর পুঁজক ৭, এই উত্তম সম্প্র- 
দ্য়ের আচার ব্যবহার, র্মানুষ্ঠান প্রভৃতি অনেক বিষয়ে 
অত্যন্ত বিসম্বাদ ছিল-জন্য উভয়দ্লে সর্বদীই তুমুল 
সঙ্গাম ঘটত | পরিশেষে অন্থুরাপারী অগুরপুক্গকদল জয়ী 


এবং সুরাপ্ায়ী সুরস্বেকগণ পরীজিত হয়েন এবং হারাই 


স্বদেশ, পরিত্যাগ পুর্্বক ভারতবর্ষ মধ্যে, গ্রোবেশ করেন। 
আধ্্যদ্িগেতর জাতি 1 . 
আর্ধ্যদিগের শাস্তানুসারে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে 
শ্বেতবর্ণ বর্ণ, বাহ হইতে রক্তরর্ণ ক্ষাত্রয়, উরু হইতে 
.ীতবর্ণ বৈশ্য এরখং চরণ হইতে কৃষ্ণবর্ণ শুদ্র উৎপর 


উপক্রমায়ক! | রর 


হয়েন। এই ৪ কর্ণের মধো ত্রাঙ্গব সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
চতুর গুরু এবং দেববং*পৃজনীর।  ইহাদেরই হত্তে 
ধর্কার্ধোর সমুদয় ভাঁর নাল থাকাম ইন্তরেজেবা এই 
ধর্মকে ব্রাঙ্গপযধর্ম কহেন ধর্মকার্ধা ভিন্ন শাঙ্সীলোচনা, 
ব্যবস্থা গ্রন্থান প্রভৃতি” যাবতীষ গলোবুত্তিপবিশীলনের 
কার্ধ্য ব্রাঙ্গারিগেরই হশ্সে অরিত 1 সন্দি, বিগ্রহ, বাজাঃ 
শাসন প্রভৃতি কাধ্য ক্তাবিশের এবং কৰে বাণিজা। 
প্রভৃতি কার্গা সকল বৈশাদিগেব হস্থে শাস্ ছিল। উক্ত 
বর্ণরষেধ সেবা ভিন্ন শৃত্েব অপব কোন কার্যা নিদিষ্ট 
ছিল না। প্রথম তিনব দ্বিসনাদে অভিহিত এব 
ঠিবীতধারী ১--শৃজ্ নিকুপবীত! এক্গণে পরত নৈশা 
* শর এদেশে দখাবার লা, কিন্তু অন্বষ্লাম ও বিলোথে 
ভিন িন্নব্ণীয় আীপুরদেণ সহযোনজাত অধ, কদণ, 
বনিক, হোপ, ইক, চগ্ডাপ প্রতি নানাবিণ কষে 
সনু জট ডত্গ্ল হইয়াতচ্ছ, তাহাপা প্রান সকলেধ 
শৃদ্রনামে উক্ত হইয়! থাক | বস্ততঃ তাহাব। শদ্র নহে-- 
খপিকষবঞরস্টাত উত্ত আছে-.বণ লাজাণ মন 
বপিক্কপেব শ্রথন হষ্টি হয? কোন্‌ কোন স্বীপুরুষে 
ননহযোণে পন কোন জাভিব উৎপত্তি হব চাহ) শ্রহং 
€স্ই “ইহ জাকিল অব্লগ্নী় বাণনাষও *1স্ বস দ? 
তনছে । এস্থলে কেহ কেহ কন আধে)রা এ-দ- 
শের যে আ্পক্মবাসীদিগকে ব্য ীকার, করাইতে 
0% নি, তাহন্ি' গর্ধত এবং অপ্ষজা টা কতা 
এবপ যাহারা) “শ্যতা্বীব্র; কবে,» তাহাবাই *শৃড্রনাষে 
তাঁহাদের আটুগ্ধাত হই যাকে হাহা, হউন, হিক্প 


| দ্ধ | 


দিগের মধ্যে জাতিভেদ অনেক হইরাছে ॥ তবাধ্ে উৎ্ত 
কই জাহির! নিরুষ্টজাতির অন্বগ্রহণ করেন না. | 
ধন 1 


নিরাকার অদ্থভীর পরএঙ্যের উপাসনাই আতা বৰ 


.হন্দুদন্দেরি চরম উদ্দেশ্য | 
বন্ধল সাকার দেবদেবীর 8 থকে” 


আদিম ধন্পগ্রহথ বেদে 
বি 


"পদের বিধানাছসানে 


একা ৪ ভি ত5 ভরা | 


সপ ২ ক 


সি 
ডহ! 
45 
1 ১ 


তন 


ধন্মকাধ্য নির্বাহিত 


কৃন্ত সেই. 


থক 
বর 
1 ৩ 


আলন্ের অংশএবোধে 


;, বঙ্তুঃ, সাম ও অব 
গল্প সম্প্রপায়ের ভিন্ন ভিন্ন 


হয়। কল 


বেদে এক আনে ধা, আপি, ইন্জাদি মেতা ও 
পরমেশ্বর আল্ঃ অপর এ শু হাগযজ্ঞাতি কিহীকলা 
পর বিধান; এবং অন্য অত * গক্জানবিধরক উপদেশ 
ধাকে। এই শেষোক্ত অং সবল. বং কহে। 
বদ ব শ্রতিরই অর্থ লইর। মগ, তপুত্র, বিফ ১, হাগীত- 
প্রভৃতি নহাঁজনেনা সা এক শাস্ত্র প্রণয়ন কিয় বযাছেন, 
উহাদের নাম সংহিতা, স্তুতি ন ধন্মশান্ত্ । « ভগনরহিতাই 


গা 
নর্ঝািপক্ষা মাননীয় | রও স্বৃতি ভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্র 


নামে আরএ ছুই ধ 


ধর্মশান্ত্র প্রেচলিত আছে, 


পা 


তিন প্রায় সমস্ত পুরণাণ্ই ভগঞ্জানেস টের মহ 


বেবাপ-প্রণীশ্ত বি ধিথতি 


পুরাণে ধন গে 


চি 


অনেক ইতিহ সও বর্ধিত আছে। তা হপাক্বভীর 
নি 43 ॥ 

কট কখন বলধা প্রসেদ্ু। ততো নতাগুযারেই 
এক্ষণে দা নানর্কা সাস্ার পর হয়) বেদ ্থতি, 
[৯ 


পুন শও ত রে মত নকলু অত্যপ্ত 


বতিরপ ইওয়ার 


এবংউঠিদের টাকাকার ৭ সংগ্রহকাঙ্গেনা আপন ছ্মপন 


উপ ক্রমিক । ১৫ 


মনত প্রচলিত ' কাবার চেষটট পাওয়া, এক্ষণে হিন্দ 
দিগের স্বধ্য ধর্মপিষদে অন্ধ স্তরক্দী জন্মিযাঁছ্ছে | 
ভবভব হিল এ সুপলমান ধর্ম ভিন্ন বীদ্ধধন্ম ও কম 
প্রবল নভে ; কিন্ত উহাকে হিজ্দপম্মেণই এক অবান্থব ভেদ 
বলিধা থকে । অধোর্ধীল উদ্ধবে কপিসবন্ত নারী নগরীতে 
[নীদ্দধন্্প্রবঞ্ঠীনিতা বঈদেপের জম্ম তস। বু াখ নামান 
সালে লোকে ঠাভণকে পাকা ৩ ৪ তাত, পিগলানাছ- 
নান শীদ্ধোদন, ও মিনানীগ্রসাবে আাথটিপবী স কে । 
অলৌকিক জ্ঞানলাভি ভগ তন বঙ্গ নামে প্রসদ্ধ বুদদঙ্ 
৫ 
রঙ 


দি 


নল 


শপ 


মন্যোন োগ, ভালা ও সুঠা দশতন সন 1৩2& 
পি ২৬, দি 
এঈন্তামগর হইচ্ডেন এনত দই চিন কমা" তই পথল হগযাঁষ 
ভিনি পৈভক বাঁজা, গড় গ্গভি সমপন্ধ পরপিভাগ কদিষ। 
উদ্গীন হবশা! শর চাদিল শা ন!-দশ পলি মণ পপর, প্রি 
ভানাগ্াজ্ঞন কণনন হল জ্াদভদিন ধন্ম সন্ত প্রসচল 
কিম! জা শামা সঙ্গ হ করেন একৃহ তত কহেন 
বত হ 
বুইীসতে-৪ 
অঠিংস পব্দাপন্ াণনাঘপগীউনগ। 
ভাঈজাবজান। নু 
বেদনেহিত বা বঙ্ডাদ জিমাকলংপ শক্তি 


্ ) 


রা 
] 


ভি সহেশহা হলাম নম | 


ভেদ বুদ্ধনগ্ িস্কন 1 এ তেন্দিনতা, সনানাদিতা ও 
সনু দঘা প্রন্ঠতিউ সালঞজ ধর্ম '$বজিনা ব-লক্নিক্বাণ 
যুজলাভই পরম পুকণীর্য | কাক সেচ, দুন্মেলট 
অনান্তব ভেদ 

হিন্দুশঙ্গ বুদ্দদেবঞ্ক জজ্জাানের দশাণ আবেপস এক চর্বি 
ভার"্বলিয়া স্বী্ষান কবিযীছেন। ৃ্‌ 

মুনপতীন্ত ধন পশ্চাই বিবাহ হইলে 
্ রা | বৰাইশচ বৃক্ষ হ দীনণহথটি। 
বানো নাশ বাশ নুদ্ব' দীন সুতা: 


শির 





১৬ বিদ্যা । 


বিদ্যা! | 
বিদ্যাবিষঙ্ষে হিন্দুজাতি অতি প্রাটীনকাঁল হইতে 
গসিদ্ধ। ইহাদের মুলভাষা সংস্কৃত « দেববাণী ” বলিয়া 
আদ্নত। পূর্রবোক বেদাদি ভিন্ন এই মধুব ভাবায় অনেক 
উৎকৃছ্ উতকষ্ট গ্রন্থ আছে। তন্মাধো স্তর, বৈশেধিক, সাচ্থা, 
'পাতঞ্জল, বেদান্ত ওমান না এই ছন্ প্রকান শাস্ত্র বড় দর্শন 
নামে প্রসিদ্ধ। মহর্ষি শীতম্‌ শা শাস্ত্রে স্বত্রকার ৮ 
গ্তাঁকসমতে প্রমাণ প্রমেষ প্রভৃতি ফোডশ পরার্থেক জ্ঞানলাত 
হইলে মুক্ত হয । বৈশেষিক শান্থু কণাদ মহর্ষিব বিবচিত । 
দিশেষ” নামক পদার্থ এই মতে শ্বীকৃত হয়, এই জন্ত ইহাতে 
বৈশেষিক কে । হ্যা ও বৈশেধিক মতে অনেক ত্রকা 
আছে। ভগবান কপিলদেব সাঙ্া শাঙ্সের গ্রাবর্ফিতা ) 
প্রকৃতি ও পুরুষে যোগে জগতেন স্থষ্টি এবং উহাদের 
প্রকৃতরূপে ভিন্নতা বোধ হঈচেলই মুক্তি হয়। প্রকৃতি সত্ব 
পজত্তমোগুণল সান্যাবস্থা ম্রতবাং জড়পদার্থ) %ক্য দ্ধ 
চৈতন্া স্বরূপ । মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত পাতঙ্জল শাত্র ও 
্সনেকাংশে এইনূপ, ভুকিকপি দর্শনে পুরোহিত প্রকৃতি 
ও পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বব নাই পাজলদর্শনে ঈশ্বর আছেন, এই 
জন্তি প্রথমকে নিণীর্খব সাতা গু দ্বিত তাঁমচুক হর্‌ সাধ্য 
কছে 1 ভগবান্‌ বোত্য/স বের্দীস্তশাস্ত্ের সত্রকাব। ঈশ্ববের 
ইচ্ছাবশতঃ জগতৈধ সৃষ্টি হষ-্ষ্ট পদার্ঘদাত্রেই মায়াময়, 
দ্বা্ুজ তত্জ্ঞ, ব্যকির নিকটে সমদঘ বিশ্বই ব্রজ্মবপে 
প্রাউাও হয়। জৈমিনি প্রীত মীমাংসা দর্শনে বাগ ঘজ্, 
অন প্রকৃতির অনেক বিচার € সিদ্ধান্ত আছে। এই সবল 
রন ভিন এই সংস্কত-ভোবা' পাণিনি, কাতান, বৌপদেব 


ঘটপত্রমণ্কু। ১৭ 


গুড়তি , বৈষাঁকবণবগ , খ্মমল, ছ্ট্মচজা, হলাবুধ প্রভৃতি 
কোষক ব-সমৃহ)কর্িলদীস,ভবভূতি,ভ্রীহর্য,ভানবি, মাঘ,খাণ 
শট প্রভৃতি কাবা ও নাউটকবচধিভ! কিগণ, ভব, দা, 
মশা প্রভা আলঙ্কাঙ্কিকবগ এব” আধানুট্ট, ব্রহ্ম শুপ্ত 9 
ভাঙ্ক বাঁচাধা প্রভৃতি .জ্যাচিদিক সনু আভিশষ বিখ্যাভ% 
ও সদদেশ্স্নিহ | 


কাল। 


প্রাচীন ₹ন্দুপ) গতি প্রবহণশী বালক গভা 2 


খপ 


ছপন ও কলি এই চা ঘা অথাৎ তত বহন কাবা 
ছণ। তাঁভাদেন নাতি সহাযণে আপয*দণাৰ ধন্য চতু 
সাক, প্রীণ নজ্জীগন। দহ ২০ হস্ত এলপি পন্লীষত হক 
ণষ , মহ্না, বুল্ম, বাতি 9 হাস আাবামস্ণপ 


€ 
পি 
4 
ধা 


হা 


» অণ নডঁ ণভাযুগে বন্ম অপার) পরাণ আস্থিণত, 
ঞ 


ভক্ত এব" পখধমাযুগ ১০,০০০ বায , বামন, পরশুবাম 


ম 
শী 


ঈচনুঞণই ৩ অবতীন ৮ ছিপ? হয দিপাঁদ, প্রাণ 
জা ৬ &. 

প3ত৩, পেত ৭ তস্ত এব” পপমাযঃ ০০৪৭ বিহসব শরুষণি 

৭ পদ্ধ এই চইু অবভাণ ,-বঝণলন ধন্ম ণকপাপ, পপাণু 

অন্লগ মূ ৫ ৩৮০ তল এ বিডি ি বতসখ টা নক 

নান্দ বক্গী এই যুগে উরি জার ভালু &ুক্ষাপ সতাদি 

৩ নুগ অতীত কইয়াছে_কলিফঞা গ বঞ্তমান ,* তাঁতশন ও 


প্রা ৫০৬০ বংসঞ্ গক্ক তইল ২ নাক্গাস্্রনতে কর্ণ 
ও 
দুপেধ অবসানেঞ্আাঁবাব সঞ্তুাদি যুগ স্যাবিউতি হইবে । 


পক্রমাণঞ | ১৭ 


গরভূতি , বৈয়াকরণবর্ণ ; ওমর, ছেমচন্দ্র,হলা যুধ প্রভৃতি 
কোবকার-সগৃহ; ।কগিলিদীস, ভবভূতি,্রীহর্,ভারবি, মাঘ,বাণ 
ষ্র প্রভৃতি কাব্য ও নাটকরচয়িতা। কবিগণ) ভরত, দণ্ড, 
মন্মঠ প্রভৃতি আলঙ্কারিকবর্গ এবং আর্্যভন্, ব্রহ্ম গুপ্ত ও 
ভাঙ্করাচার্ধা প্রভৃতি জ্যোতিঘিক সমূহ অতিশয় বিখ্যাত 
ও সন্বদেশে সন্মানিত | 


কাল। 

প্রাচীন হিন্দুরা এই প্রবহণশীল কালকে তা, চিতা, 
পর ও কলি এই চারি যুগ অথাৎ ভাগে বিভক্ত করিয়। 
পছেন। তাহাদের মতে সহাযুগে মন্বদ্দিগের ধন্ম চু" 
স্পা, প্রাণ মজ্জীগত, দেহ ৩১ হস্ত এবং পরমায়ঃ লক্ষ 
বষ; মত্পা, কুর্শা, বরাভ ও নুসিহ, নারার়ণের এই 
৪ অবতান্ডত্রতাযুগে ধন্ম ত্রিপাদ, প্রাণ অস্তিগত, দেহ 
ই হস্ত এবং পরমায়ুঃ ১০,০০০ বর্ষ) বামন, পরশুবাম ও 
03 ৩ হত ১ দ্বাপরখুগে ধন্ম দ্বিপাদ, প্রাণ 
রক্কগত, দেহ ৭ হস্ত এবং পরমায়ুঃ ১০০০ বঙসর ;১০কষঈ 
১ও বৃদ্ধ এই টু অবতার ;--কলিসুগে ধন্ম একপাদ, প্রাণু 
অন্নগতও র্‌ ৩1 হব্ত এ এব ৪ ১০০ বৎসর; ১ এক 
মান্্ কন্ধী এই যুগের উরি অবতার: র্ ক্ষণে পতি 
৩ যুগ অতীত হইয়াছে__কলিুন গরর্রমান । $» তাঁতারও 
প্রায় €০০ বৎসর গত) হইল ভিনদুসান্্রমতে কৃ 
যুগেধ অবসানেক্মাবার সঙ্তীদি যগ আবিভর্ত হইবে । 


ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহান। 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 





হিন্দু রাজত্ব। 


শাসন সম্বন্ধে ভাবতবর্ধের ইতিহাসে তিনকাল নির্দেশ 
কবাযাইতে পারে। প্রতিপ্রাচীন সময় হইতে খুষ্টীয় প্রা 
১*৭* বৎসর পধ্ান্ত হিলুরিগের ; ১০*০ব পর প্রার ১৭৫৬ 
ষ্টাপ় অব্দ পর্যান্ত মুসলমানদিগেব, 9 ততপরে অদা পর্যন্ত 
ইঙ্গরেজদিগের রাজাধিকার কাল। হিন্দুদিগের সময়ের 
1ববরণ অতি ডঙ্ছেয়; এক কান্নীররাজত.ঙ্গিণী ভন্ন 
ইহাদের প্রকৃত ইতিহাসগ্রন্থ নাই, অথবা 'ছিল-_-নান! 
উপদ্রবে নষ্ট হইয়াছে, বলা যায় না। পু.॥ণাদিতে ফে 
কল বিবর্ণ পাওয়। যায, তাহা নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত 
পূর্ণ বলিয়া প্ররুৃত ইতিহাপমধ্যে গণিত দ্ না। যাভ। 
কউক ইহা স্পষ্ট বা; হয় 'ষে, ভিন্ুদিগের সময়ে সমস্ত 
ভাবতবর্ষে একজ/নদর আধিপতা ছিল না। ইন্াতে স্ব স্ব 
প্রধান রাজার অধীন অনেক ক্ষুদ্র রাজা ছল 1 তবে কোন 
কোন বাজ অধিক পরাক্রান্দ, হইয়া অপর রাজ+দিগকে 
পরাজিত করিরা আপনার “চক্রবস্তী ” “সার্কভে'ম 
ম্মগুলেশ্বর “সম্রাট, ইত্যাদি নামে কীন্তিত করাইতেন । 

অতি প্রাচীনক্।স হইতে কুর্ধ্য ৪ চদ্রবংশীয় রাঁজী- 


চিন্দুরাঁজত্ত | ১৯ 


লিগের বিবরণ পাওয়াষায় ৬ বৈবন্থচ্ত মন্ুর পুত্র ইক্ষাকু 
হইতে হুর্য্যবংশেরত্বং তীহার কন্যা ইল! হইতে চত্্বংশের 
উৎপত্তি হয়। স্ূর্য্যবংশীয় বাঁজাদিগের মধ্যে অযোধ্যা- 
ধিপত্তি রামচন্দ্র অতি গ্রসিদ্ধ। আদি কবি বালাীকি স্বপ্র- 
ত রামীরণ গ্রস্থে অতি স্থললিত ভাষায় ইহার বিবর্ণ? 
লিপিন্দ্ধ কুরয়ীছেন । সই বিবরণের সঙ্ঞ্রেপ এই-_রাজ। 
দশরথের ওরফে কৌশলার গর্ভে রামচন্্র জন্মগ্রহণ করেন । 
ভাহার এক বিমাঁতা কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের এৰং অপর 
বিমাত। স্তমিত্রার গর্ভে লক্্মণ ও শক্রদ্বের জন্ম হয়| লক্ষণ 
কামের চিরান্ুচর ছিলেন। বালাযকালেই বিশ্বামিত্র গষির 
নহযোগ হগয়াষ রাম ও লক্ষণ তীাহাঁর নিকট হইতে অনেক 
অক্্জবিদ্যা লাভ কষেন এবং তদদ্বারী পুষ্টবল হইয়া বুল 
বাক্ষসের বধধাধন করেন | অনস্তর মিথিলাধিপতি জনক্ট 
বংশীষ রষুিদ্ধয়েব সীতা, উর্মিলা, মাওবী ও শ্রুতকীপ্তি নায়ী 
সং ॥ সতিত রাম লক্ষ্ষণাদি চাবি ভ্রাতার বিবাহ 
হয় রাজাদশরথ “জান্ঠপুত্র বামচন্দ্রকে সর্ব গুণে বিভূষিত 
দেখিয়া খৌববাজজা প্রদানের অভিলাষ করিলেন,কিস্ত মন্তরাঃ 
নায়ী কোন কুটলাশয়া দাসীর কুনন্ত্রণায় বিমূঢচিত্তা কৈকেয়ী 
বাজাকে সিষ্যুবদ্ধ করিয়া মের চতুর্দশবর্ষ অরণ্যবিবাসন 
ও"ভরতের বাঁজ্ প্রাপ্তি প্রার্থন। কখিলেন তদন্থুসাৰে রাম 
অবিরুতচিত্ধে রাজবেশ পবিত্যার্গ $ লর্টাবন্ধল ধারণ করিয়া 
জরণ্যযাত্রু করিলেন্ত; সীতা ও লক্ষণ তাহণুর সঙ্গে যাইলেন, 
তাহার! তিন জুনে কয়েকআতসর দণ্ডকারণ্যের গ্ইউন্ততঃ 
গ্রালিত্রমণ ওএমনেক রাক্ষলন্নধ ক্রিয়া দণ্ডকা মধাচ্থ পঞ্চব্টা 
নামক স্থানে বাসগ্রহণ করি ,লঙ্কারীপের/রাঁজা রাঙ্গুষবংশীয় 
রাবণ প্রতারণা! দ্বারা রাম পাশ্মগক্‌ বিমোহিত করি 
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সীতাকে হবণ কবিষাধ্লইয! য় | বাম সীতাশোঁকে সাতি- 
শয কাতব হইধাগ স্ুগ্রীব, মারুতি, অঙ্গদ, নল, নীল, 
জান্ববান্‌ প্রভৃতি দ্রাক্ষিণাতা ধাপীদিগেব সহাযত্তায় সাগবে 
সেতুবন্ধন পৃর্কক লক্কায় উত্তীর্ণ হইখ্া তুমুল সঙ্গমে চর্বত্ত 
দশাননেব বংশ ধবংসপৃব্বক সীতাকে উদ্ধান কবিলেন 
এবং চত্ুদ্ঘশবর্ধান্তে অযোধ্ায় প্রত্যাবুন্ত হইযা মুন 
পিতাব পি'হাসনে অধিবোণ পুব্বক বন্পর্ষ বাঁপিযা অতি 
বিচাবপৃর্বক বাঙ্াপালন কবিলেন। নাম স্বয্ই নিজ 
সষ্টপুত্র কশকে কুশীবতী (বিদ্ধাণিবি সমীপে এক্ষণে দ্বাবকা 
খলিষাপ্রসিদ্ধী, কনিষ্ঠ লবকে শবাবতী ( ফৈজাবাদী, লশ্কণ 
পুত্র অক্ষদ ও চন্দকেতকে কানবাপথ (পঞ্জাবেব মধ্যে) নামক 
দেশ, ভবতপুত্র তক্ষক তক্ষশিলা পঞজীবে--তকশিল )৪ 
পুষ্ষলকে পুষ্ষলাবতী পঞ্জান আটক) এব" শক্রদ্বপুত্র স্্বানকে 
মথুবা ও বহুশ্রতকে 'বর্দশাদেশ (মালবে ভিল”1) সমপণ 
কধেন। কুশু কিছুদিন বুশাবহীতে বাজত্ব করিধ। পে 
আবাব অযোধাতেই গ্রত্যাবুন্থ তইযাফ্ভিলেন। | 

বাহাভউক বাশাবণ্পাঠে ইহ বুঝহত পাবা যাষ যে, এ 
সময়ে দাক্ষিণাতোপ দক্ষিণ উপকূল লঙ্কাব অধীন ছিল, 
অব" বানচন্ হইতে এ দেশ, আধাবাসেব বহুল-্তা ভয | 
বামেৰ ম্বর্গীরৌহদ্ে গব নদ্বশীষ ৬৯ জন বাজ তদীয় 
সিাসনে বাজত্ব ধরেন 1 ততপন্ব আযাধ্যাধ শুর্যযবশের 
'লাপ ভষ, কিন্ত অনান্য প্রদেষ্টে তগ্ধশীষেবা বাঁজা কবি- 
[ত থাঁকেন। ভিন্দুপাস্মাভসাঃ$ এই বাঠপার ভ্রেতাযগে 
সজ্বটিতঞ্য় | 

* বামায়ণের পৰ মন্ঠার্জাবন্টত্সিত, কুরুপাগুবের যুদ্ধ 
ভারতবর্ষের প্রধান ঘটর্না ল “বদসংগ্জক বাসাদর এই 


পৃন্দুরাতন্ | ১ 
মকভারতেরএপ্রখেতা 1 ইন্টা এত নিস্তৃত থে) সঙ্গেপে 
হঘয়ঙ্গম “হইবার প্রহে এবং ইহারও বিধয় সকল দেশ- 
মধ্যে বন্লক্ধপে প্রসিদ্ধ 1 এস্থলে এই গ্রষ্থের কয়েকটা, 
গল কথামাত্র লিখিতঞ্হইল | চক্দ্ররংশীয় বাঁজা কুক্র 
বংশে ধৃতরাষ্ ও পাও জন্ম গ্রহণ কেন, জন্মান্ধ ধবত্ত- 
বাষ্ট্রে ছুষ্যোধন, ছঃশাসন প্রভৃতি ৯০০ পুত্র এব, পার 
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, "নকুল, ও সদর নামে ৫ পুন 
জন্মে । পাঁগবেবা মাড়নিদেপে পঞ্চভ্রাতায মিলিষ। 
দ্রপদবাঁজের কন্তা কৃষ্ণাকে বিবাহ কদেন। ধার্তাও 
পাঞবদিগেব মধ্যে লাজ বিভক্ত হইলে ছুর্ষোধন হন্তিত 
শীনফ কুরুবশীয রাঁজকন্টক প্রতিষিত হৃস্তিনাপুরে এবং 
যুধিষ্টিি তাভাব ৩০ ক্রোশ পাশ্চমে ইন্তপ্রস্থ ( এক্ষণে 
দিল্লী ] নগবে বাঁজধানী কাযা কিউকাল অতিবাহিত 
করেন | দঅনন্তল খলম্মভান ৪ দর্ষে।াধন অক্ষক্রীডায় যুধি- 
ডিক পর্ধাজত কবিযা। ১১ বংসর বনবাম ও ১ বৎসর 
অন্ততবূন করীন। হ্ৃতসন্বন্ব পবমধান্মিক যুধিষ্ঠির 
দ্রৌপদী ও তাত িদগেব সহিত তাহা! সম্পাদন করিব, 
আমিলেও শ্ঠ দুর্ষেযাধন বাজা প্রদানে সম্মত না হওয়ায় 
কক্ষের নার প্রাস্তবে ছথানেশ্ববেব নিকট ] কোৌবব 
নামে খ্যাত র্ষ্ধনাদির সহিত পার্ীবদিগের ঘোঁবতব 

গ্রাম হয় এবং 8৮ দিন যুদ্ধের পুধ্যাধিন হত হইজে 
পাগবের! স্ক্লাভ করেন এই যুদ্ধে তঠুনতবর্ষেব সক 
প্রদেঙ্গের রাজাকাই নিমস্িক হইয়া জুতী ও নিষ্ৃত্ রি 
য্ম্ছলেল | ই অসত্থা লৈন্যমধ্যে যুন্ধশেষে উভযপক্টে 
ফেবল-৯* জন জীবিত ছিখেন। ৪ কুরুণ্তুঠশাৎশহ মুর 
বয়শে বলরাম ওক জগগ্রহণ' হরর ॥. . উদ্বরাবতার 


২২ চক্রবংশ 1 


ধলির' মানিত কষ্টেব সহিত পৈতৃঘত্রেয় পা বদিগের 
অশ্তন্ত গ্রাপয় চিল, 'এবং তীহাবই রুদ্ধিকৌশল পাতু- 
বেব। জমী হইয়াছিলেন। ক্ৃপ্চ প্রথমে নিজ মাহুল 
ফ'সকে বধ কনিয়া মখুবাধ বাজ কবেন, পৰে কংসম্শুব 
মগধসাঁজ জলাসন্ধ কর্তৃক উতপীন্ডিত হওযাষ* গুজবাঁটেল 
পন্তশ্থিত দ্বালক' নগণীন্ত গিব। বাপ কনিষাছিলেন। 
চক্র মুদ্ধেন পল পন্নশান্িক য্বিষ্টীলেশ শন জ্ঞাতিবধ 
* অগঙ্থা প্রাশিবব কন্ণ “গু অতান্ত নিবেদি উপস্থিত 
ওঁর তিন বাগা কশতে শাকমত হইলেন কষ ভা 
“চাক অণ্নক্ক পুঝাউম। কিছুকাল ক্ষান্ত বাধিযা, 
য়, [কি পলা কাটা শীক্ষাস্ট গমনের সন 
পাঁইয়। আব তিনি থাক হত পাপিলেল নালমিজ্জুনেৰ 
"পোনা পনীক্ষিতেন উপর সাজাভাপ দ্িষা দ্রাপদী ও পঞ্চ- 
ভাভার সভিন ভিমালধেণ প্রন্দশপিত্ঘ * মভাপ্রস্থাল 
করিলেন চভাঁলাবভ নাধধা নু, অনন্ত, ভ্রািড়, 
ওড, কেবল, কলঙ্গ প্রড়ত অনেক দ।ক্ষণ।না দেশেৰ 
ও দ্েইীন বাঁজাদিতান উলস্লগ পাবীঘ সময ১ ইভাঁতে 
(বাধ হয বানানণকাল স্পল্দগ্ গহাভাপহকালে দাক্ষি- 
তো আনেক আব্যজাতিৰ বদতি ভইঘাডিজ | ইউবো, 
পীধেবা কেন, পু্টাত অন্ধ ১৪০৭ বংসন পুর্বে কুক 
ক্ষোহর যুদ্ধ হর্ষ তি দুদিনের মতে ইভ! দ্বাগব ও কুলিৰ 
নদ্িকালে। 

শ,গ্যংকালে পরীক্ষৎসন্থাতনব। হশ্রাচহ জানব কেন, 
দেই কালে জশাসন্ধ-সন্ত(নেবা মগধ [বিহার | রাজ্যে 
সিংহাসনে অধিষ্কিত ছিলেন্।। এ বংশীধ রাজ আজাত- 
শক্রব বাদস্বকাল্বেই কিছুকাল পৃর্নে নদধদেণ কন্মগ্রহণ 


ভিন্ন জাতির আক্রমণ | ২৩ 


করিয়া বৌদ্ধধন্মের প্রচার করেন ।« হিন্দু শ্রী বেছুবি। 
রোধী ধর্খেব প্রতিপ্বছুল অত্যাচার কবিলেও উহাণ নুক্ষি 
গুণে আকৃষ্ট হই! অনেকে উহা অবলম্বন করিতে মা 
বস্ত করিয়াছলেন। অজ্তাখক্র হইতে ৫ জন বাঁজাণ 
পর নাগবণ্ম সম্ভৃত শুদ্র*তীয নন্দ নামক প্রবল পবা 
জ্রান্ত কোন বাজা মগধরিংহাসুনে আকঢ় হযেন। 
ভিন্ন জাতির আজমণ | 

জবাসগ্ধবশীরদশেব লাজথকলে অথাৎ খ্ুষ্টেব ৫৫১ 
বত্সর পূর্ণ পাবসা-নাঞ্ দাবা বা ডেবারধু ভাগতবর্ষ, 
জাক্রমণ কবিষ। বন্ধল পনমম্পন্তি লইয] গিধাছিলেন । 
তাহাব ও ভতদ্ধ শীঘপিগের গ্রড়ন্থ কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশে 
ও কতকাল ছিল, ভাঙার নিথ্য হষ না। ডেবায়গেৰ 
আক্রমণেব প্রা ২৮০ বসব পনে | পুর্না ৩৩১ খুষ্ট অব্দ] 
অথ মগঞ্জ শৃদ্রান্ডীম নন্দবংকোউব মহানন্মভূপতিব বাক্ধ 
ত্বকালে, গ্রীনদেশান্তর্গত মাসিউনেব স্থপসিদ্ধ পন আলেগ্- 
আগার বিজ্ধন্ধাঝ সৈনা সহ আসিব পাশ্ুদেশ জযকবেন, 
এবং ভাবভপর্পের উত্তব-পশ্চিম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া" 
আমশঃ দ্ণ্ প্রবেশ কত মচেই হয়েন , কিন্ত তাহার 
ঈৈষ্ঠের। নঠাম্ত বণাগ হইন্কা বানু ৪তেই অএসল না 
হয় আলেগ্জাগাণকে অঞ্ছতাঞ্জ পর্নক্টনদেণ উভয় 
তীবন্থ লাঙ্গাগুপ্দিনা। অধিক! কথ্য! শৃফন্যি' বাইচ 
হইয়া (িল 

* পূর্ষোক্ ক্হানন্দের ৮ পু্রনধো বাপিতীর গর্ভসম্ভৃত 
চ্সপত অভি প্রথল হইয়। | পাুপুজে পাটনাষ ] রাহ 
করেন । ঞ নাপিরীর নার মরা, এজি চগপুপ্তোর বলা 


&. অশোক 


মো্ঘ্যবংশ কছে। নুযাতশান্্মবশারদ চাপক্য চান্্র গুতেরই 
রী তিলেন । ইস্ছ!র বৃদ্ধিকৌশতো চন্্রঞওগ্ডের অপর পন্বাত! 
নিহত ও শ্রীফৃ-গৃহীত প্রদেশ সকল পুনবধিরৃত হয়। 
চন্্রগুগত ও চাঁণক্য সম্বন্ধ বিবরণ সকল বিচির উপাধ্যান 
সহকারে একবিবব বিশাখদন্ত সুদ্রারাক্ষদ নাক নাটকে 
প্রকাশিত কবিমাক্কেন। 
আলেগ্‌জাগুন্ে লোকান্তণগমনের পর তাহার সেলুকস্‌- 

শাদ1 নেনাপতি পাণস্তবাঙায অধিকার কবেন।, তিনি 
করেক ধান ভাঁবভবর্ষে আগমন পূর্বক চন্ত্রগুগ্ুকে আক্রুয়ণ 
করিরাছিলেন, কিন্তু পবে উভমেব সন্ধিস্থাপন এবং লেলু- 
কনের এক কন্যাণ সহিত চক্্রগুপ্তে বিবাহ ভয় | এষ 
সেহার্দ বন্ধন বশ»: অআল্কন চন্প্তপ্তেব সভ্য মেগাস্ডি- 
নিস্‌ নানক একজন গ্রীককে দূতন্বপ্রপে পাখিয়াগিয়াছিলেন। 
মেগাস্থিনিসের পিখিত বিবর্ণ হইতে ভাঁবতবর্ষেব এ সময়ে 
অনেক বুস্তান্ত জা'নতে পাব যান। মেগাস্থিনস্‌ জেখেন্‌ 

তৎকালে সমাজে সাত শেণী? লোক (ছিল,ষথা--প্ডিত, 
ক্লুষক, পশুপাল, শিল্পিক, যোদ্ধা, তহ্থাব্পাম্ঞ উ রাজমন্ত্রী। 
তৎকালে দাসত্ব ছিন না, পুরুষেবা বীর্যাবান্‌ ও নান্দীবা 
সী । যোন্ধাব! বুদ্ধবিদ্যানগবিশেষ নিপু] সকলেই লঠা- 
ধারদ/,অতম্কর, শ; ৯,০্রমশীর্ল ও নান্গপথাবলম্ী । দেশসধ্যে 
কঙ্গ ও বৃহৎ ১১৮টা বাজ ছিপ । 

চ্গপ্থেব পৌত্র বাজা অশোক (ৰা প্রিয়দর্ঘা ) 

অত্যন্ত পশ্াক্রান্ত হইযা আধার ও দ্বাক্ষিণান্চোর 
অনেক রান্্য মগধের স্মধীন কবেনত। এবং ক্রি 


কনা পবে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া পুরোহিত ছা! 
প্লাক প্রেবপঞ্াবঠ হিং আান্তার, বীন- সঙ্ত শুভ 
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অনেক দেশের আ্লোককে উ ধন্ধে দীক্ষিত কণেন। 
*এই অশোকেব সহিত সেলুকপের পৌত্র এন্টিওকণ্‌ 
২৫১ পৃঃ খৃঃ জনে সন্জিন্তাপন করিযাঁছিগেন। ইহা 
পব শতাবধি বত্সব পর্যান্ত ভিমালষেৰ উন্তনপশ্চিনদিগ দা 
বাকৃটি রাপ্রদেশের গ্রীকঅধিপতিগণ অনেকবা? পঞ্জাৎ, 

মথুবা, পিগু ত্রীভতি দেশ সকল আকমণ কনিষাছিলেন, 

কিন্ত কেহই বাঁজান্থীপন ক।তে পাবেন নাই । এই শাক্‌ 
দিগের হইতেই ভাঁবতবর্ধে 'জাতিব্রিদা শু ভাঙ্কবাব্দ্যা 
অনেক স্থলণক্কবণ হইযাছ্িন | অশোকেব পর অনেককান 
পর্যন্ত ভাবতবর্পেবাববণণ ন্রপয অম্পঃ ও নানা অলো। 

কিক উুপাখ্যানে সন্বদ | কিন্ত ইহা স্প্গ বোধ হয় যে, 'াদ্ধ 
থশ্মের প্রচাবকালে ডিশ্দবস্মাাপন্বী নানাপ্রদেশীষ পাজি” 
দিগেব সহিত বৌদ্ধদিশেন ঘোবনব সঙ্গম চ1" ছল 
এবংস্কুসই সঙ্গায় শৌদ্ধাদগে স্বসক্ষে ও বিপাঙ্গছে অনেক 
সংস্কতঞ স্থ উদিত হইমাছিল। কেহ ফেহ আঅন্টসান 
করেন, কাঁকি্হাঞও সমষেই প্রকাশিত। যাহ! হউক, 

এ সকল বাঙ্গাব মধো খষ্জেব ৫৯ বৎপণ পূর্ন উজ্জয়িনী- 

নগারে তির শাতব মৃভাপল। গা পরম বিদ্বোৎ- 
সাহা মহাবাঙ্জগ নিকমাদি প।তৃভৃতি » হইয়াছিলেন । 
তাহার সভায় নববন্ধ * নামে কাদা » জন 
অতি প্রসিদ্ধ প্ডিত ছিলেন ভাহীবা সস্তত শান্তর 
অভূতপূর্ধ বৃদ্ধি একরিয়াছিলেজা। বিজ্রমাদিত্য- হত্থিি 


শক্েে নান সংক্ক। বিক্রমাত্যের ট বসব. পবে 
57255321258 িরিটিএিিরিরী ভিন নাকার 
ক ধন/গরি- ক্রুপণকাব্মিরসিংহ শু বেঁঘভমট কর্পৎ শালিদাকী? 


না শরাহগিহিরে! বপতেঃ নভায়াং রি রান বাকণগা, 





সন এপস 


২৬ ছিন্দুরাজ ত্ব। 


শালিবাহন উজ্জুয়িনীতে প্রচুব পবাক্রমেব সহিত বহুকাল 
পাজত্ব কবেন। বহুকাল হইত নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
বহসংখ্যক লোক মধ্য আপিয়। হইতে ভাবতবর্ষে 
প্রবিষ্ট হইতে আবস্ত কবে। তাহারা সাধাবণ্যে "শিক? 
নামে খাত। কেহ কেহ কহেন, বুদ্ধদেব উহাঙ্িগেবই 
ব'শীষ বলিষ| শাক নামে প্রসিদ্ধ হইযা্থিলেন | বিক্ু- 
মাছিত্য এ শকদিগেব সহিত বহুল সংগ্রাম ববিষা 
“জয়লাভ কবাষ 'শকাবি' নাম প্রাপ্ত হইযাছিলেন। 
পাঁলিবাহন৪ সেইকপ কবাধ শকাদিতা নামে খ্যাত 
ডর়েন। (নিও এক শক প্রচলিত কবিষাছিলেন্ন- 
উহাকে শকার্ধ কহে। এই সমযেণ পৰ মুদলমানদিগেৰ 
মক্রমদ্র পূর্ব প্র্যাস্থ ভাবতবর্ষেন পরশ্চিনভাশে 
উজ্ভষিনীস্ত বাঁজাদিগেবই প্রাদ্র্ভাব ছিল । 

এ দিকে মগধে চন্ত্রগুপুব্ধীয়েবা খবঠব ২০ক্বংসর 
পূর্ব পর্ষান্ত বাজত্ব কৰিলে, অন্ধ, বশোতৎপন্ন কণু নামক 
বাজাবা উহা শ্রহণ কবেন। পঁ বাঁকাপিসিব হধো ১৯১ 
গ্রুঃমন্দে উৎপন্ন «শৃদ্রক ' অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন বোধ 
*ৰ * মুচ্ছকটিক ” নাটক তাহাবই কক । এই শে 
পুলোমী নাতে এক বাজ। উত্পন্ন হয়ৈন , চীনেব! ভীহাকে 
গ্জানিতের্ন এক ঠাখাবই নামাগ্রসাবে এ দেশকে 'পুলো 
অন্য বহিমীথাঞ্চেন বিকার শীষ 'বাঁজাদিগেব বাজত্ব 
চুনিয ভূতের! অধিকাব্কুবিযাছিল। সেই স্যর হইতে 
ভাবতবর্ষে দেশ সুকল বিপু ক্ষুদ্র ্ুড়ু অংশে (বিভক্ত 
ইর। এসলমানদিগেত্ আক্রম-ণবট পূর্বে আর্ধ্যাবর্তের 
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সধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটা গ্প্রদেশ ছসর্বাপেক্ষা প্রদিদ্ 
ছিল । 

(১) কাশ্ীব--১*১৫ খু,অন্দে মভম্মাদ গজনবী এই 
দেশ আক্রমণ কবেন। *(২) লাহোর - দিল্লী বাজোব 
অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। [৩] দিক্লী_পাণ্ববশক্ভভ তুষাঁব 
বংশীষ বাজান্িগেব বালত্বকালে ইন্দ্রগ্রান্থপ পবিবর্তে 
এঁই নগবেব নাম দিল্লী ভয়। উক্ত বশেন ধ্ৰসেব 
পব আজমীবেব বাজ! চৌভানবশীয পরথু'বাষ ইহান্ 
বাজতে কবেন। (৪) কান্কুক্--এই সমুদ্ধ নগবী” 
শৃয্যুবংশসম্ভৃত বাঠোববন্শীন বাজার! বাঁক করিতেন । 
[£) কাশী--কাশীনামক বাজ! কর্ঠক এইঞ্নগব স্থাপন 
ভওয়ানজ্প্রসিদ্ধি আছে | [৮ কলিষ্ৰ বা বুন্দেলগ ৭ -- 
হ্র্যাবশীয পাঁজাবা উচ্ভাভে বাঁক্তত করিতেন । ৭! 
মেওয়াব_ছ্রিভোব পাব মেওযাঁবেক বাজধানী “ছল 
ইতাব বাজাবা ক্ুর্যাবণশীয এব” বাঁণা উপাধিবিশিষ্ট। 
[৮] নার পুর্থীবাবেল সময দিল্ত্ী ও আ। 
মীব রাজ্য সংযোছিতদ্থিল। [৯1 যশল মীন -মঢ় বণ্শঞ্জ 
ভি নাষক জাঁতিবা ইহাতে শ্বাস কবেন 1 [১০ 
ঈর়পুর_ ই ৮ বাল্ব ্তাজধানী। ০স্বধাবশীয্বো। 
ইহাব অধিপতি । [১১] গ্রজ্ভর বা গু ছু 
নংশীয়দিগেব পর» ক্র্্যবংশীয়েবা এষ্ঈ শব ত্বন্তর্গত 
বলতীনগবে কাজত্ব করিয়াছিলেন । ততংপঞ্জব বাঁজপুত 
রাজার! “এই দেশের অধিপতি'*হয়েন। * [১৬1 সি, 
সিদ্ধুরীদের উভয় ভীরস্থ ভূমিই পিঁছুদেশ নামে খ্যাত। 
[ ১৩] মালব্ বা! উল্জয়িনী ) বিত্রীমাদিক্ষ্য ঙালিরাহন্েন 
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বহুকাল পরে থৃষ্টিয্ ১০ম শতাব্দীতে ভোজরাজ এই 
দেশে প্রাদুভত হয়েন। ধারনগর তাহার রাজধানী 
ছিল । ইহ্ীব বিষয়ে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান শুন! 
যার-[১৪] গৌড়, বস্তু বাবাক্ালা।) এই দেশ এক 
সময়ে মগধরাঁজেরে অন্তর্ভত এবং অন্ধবংশীয় রাঁজা- 
দি্গব শাসিত ছিল | ততপরে পালবংশীমেবা ৪ তদন- 
স্বর জেন নংশীষেশা এদেশে রাঁজত্ব করেন। ১২০৩ খু 
'অবে যখন মুসলমানেরা এ দেশ জয় কবেন, তখন 
গৌড়নগব ইভা রাজধানী ছিল, কিন্তু তাঁংকাঁলিক রাজ! 
লক্ষণাসেন সচবাচব নবদ্বীপেই থাকিতেন। ১২৯৩ অব 
স্বর্ণ গ্রাম ৪ লংঙ্গালাৰ বাজধানী হইয়াছিল। ১৩৪৩ 
অন্জে নবাব সমস উদ্দীন স্বর্ণ গ্রাম হইতে [ গৌড়ে, সমী 
পস্ত ) পাণ্ড,যাষ রাজধানী কবেন। অনস্তন ১৫৮৯ অবে 
বাক! দানসিংহ বাঁজমহলে এবং ১৬০৮ অন্দে সেখ ইস.. 
লেম খা ঢাকাতে লাঁজপানী করেন । ইহার পর্ন সুলতান 
স্বজাঁর সময়ে ১৬৩৯ অন্দে পুনর্বার রাঁজষহলে, কিছুকাল 
পার মীরভুম্নার সময়ে পুনর্বাব ঢাকায় এবং অনম্তর ১৭১৮ 
কান্দে মুনশিদ কুলি খাঁর সময়ে মুবশিদাবাদ বাঙ্গলাঙক 
বাজধানী হয়। 
দাক্ষিণাত্য | 

আর্যযাব্ অপক্ষা দার্সিণাতে,ল প্রাচীন বিবরণ 
আরও অম্পই। রামায়ণ সয়ে উহাতে আর্যাজাতির 
বসতি প্রায় ছিল না। য়ামচন্ত্র যে সকল গ্ক্ষু, বানর ও 
রাক্ষন লইয়া যুদ্ধ করেন, অনেকের মস্ত তাহারাই 
গেখর আদি নিবসী | মহাভারত সময়েও বহুল পরি- 


দাঞ্গিণাত্যের প্রদেশ । ২৪ 


মাঁণে উহাতে আধ্যজাতির বসতি হয় নাই, স্ুৃতবাং 
*উহাদেৰ আদিম বিবরণ পাওয়া! ছুর্ঘট; এইজন্ত মুসল- 
মান দিগেব আক্রমণে ,পূর্তে এ দেশে যে করেকটা 
ধান 'রালা ছিল, তাহাদেবই সঙ্ক্িপ্ত বিববণ মাত্র 
[লিধিত হইতেছে । 

(১) পঞ্চ ও চোলবাজা-_-এই দ্রই দেশ দাক্ষিণা- 
তেব সব্বদক্ষিণভাগে দ্রাবিড দেশে মধ্যে অবাস্থৃত। 
'এই ছুই বাঞা কখন একীীত কখন বা পৃথক হইত] 
পাণ্েব অধুবা এবং চোলেব কাঞ্ধী বাজধানা ছিল। 
কোলের নাম এক্ষণে তাজৌন হইবাছে।-(৯) চেব- 
বাকা, পাণ্যো পশ্চিন কোইহাটর,* ত্রিবাঙ্কোড় ৪ 
এলসাধের কিয়দংশ জ্ইয় ৮জ্ষটিত চিল । (৩) কেবল 
বাজা, যলবাণ ও কানা দেশকে কভিত। প্রাসা। 
অ+, পবক্কনান আযাব হইল্ডে বাহন মানাইযা এ 
দেশে বাস কলান। (8. অণাট ১৮৮1] ১১ কে এই 
দশ সুসলহীঞ্$৭' ৪ম পচ কাতান 0৬) তি 
£ঙ্গবপুর্ধহাগকে কাঙ্গ ৮5৩1 চালুক্যবশীব বিজ 
পৃঁতেণ! যার? তা কুরতেণ। (৬) অন্--তৈল। 
| ঙব্ই বিষছাণা অন, নামেপখাত বুছিন্ধ ১ বব্ুল শাগব 
হাব যাজধানী ছিল, এশপতিন। শী য্্রধিবা ইহাতে 
বাজ্জহ্ব করিতেন। "1 ৭] মহাবাহত বাঁম্ব। পানহিত। 
কলা গদেবগিবি নানু ইহাব বাজধানী ট হে 
চান্ঠকাব শীষ $বাজপুতদিগে্বি অধিকাঁত ছিল। [৮71 
উড়িয্যা ইহাতে প্রথমতঃ গন্ভাবংশীয়েবা ভ্াজত্ব করি 
তেন; উচ্হাদেক। অধিকার কারোই »১৯৭ খুঃ ঈঅস্ে 


৩০ মুমলষাম রাজত্ব, ৷ (৭৬৯) 


জগন্নাথদেবের বর্তমান মন্দির নিশ্বিত হয়। তৎপরে 
রাজপুতবংশীয় রাজারা এ দেশ অধিকার করেন ; প্রসিদ্ধ 
যুকুন্দদেষ উষ্টাদেরই বংশধর ছিলেন । 


জোহর 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ | 


মুসলমাঁনদিগের রাজভু । 


থুষ্টীয় ৫১৯ অন্দে আরব দশের মরানগরে মুসলমান- 
ধন্থের সংস্থাপর়িতা মভন্মরদের জন্ম হয় । মহম্মদ, আপনা 
ত্রকালজ্ঞতা খাঁপনকরিয়ী, তভং২কাঁল প্রচলিত ধর্মসকল 
ভ্রমসঙ্কল-অতএব তীহা ত্যাগ কনিকা অদ্বিতীয় নিরাকার 
ঈশ্ববের উপাসনা করা কপ্তব্য, এই মত প্রচার করিজ্তে 
আরস্ত করিলে, দেশী “লাকের। তাহুর ৭ প্রতি অন্যন্ত 
উপ্তদ্রধ কবে শ্রতবাং মন্মদণক মক! হইতে মদিনায় 
পলাইয় যাইতে ভয়--কিন ভথাকার লেকের তাহা 
ধন্ম অবলম্থনকরে, তাভাকে গাজা কবে, এব ভাহাৰ 
মক্কা হইচে-মদিন। পলায়নের দিন অবধি হিজিবা নানক 
শকেপ গণনা করেও মহম্মদ ভাঁভার ধন্মগ্রন্থের নাম 
ওকাবাণ, রাঁথিলেন এবং ধর্মাবলন্বীদিগের* মুসলমান 
অর্থাৎ ধার্টিক এর” তদিইর লোকাঁদগের “কাফের, 
অর্থাৎ বিধ্্রী এই নাম “দ্রিলেন। 


(৯৬২) মেহম্মাদ গজুনবী | ৩৯ 


বলগ্রযোৌগ কুলিযা কাফেবদিগকে মুসলমানধন্ে 
আনিতে পাবিলে পবকালে স্বর্গসুখলাভ,ভয, কোবাণেক 
এই মত অবলম্বন ক্যা পবাক্রান্ত মুসলমানেবা চাবি- 
দিকে সংগ্রাম করিতে আস্ত কপিল, এব" অতি অল্নকাল 
গধ্যেই নানাতদশ জধকনিষ। মনোণ্থ সিদ্ধ কবিতে 
লাগিল। পঁবে খলিফা নামক নহত্মদেব উত্তবাধিকাবীব 
ভাবতবর্ষে৪ কয়েকবার সাথান্তন্প আক্রমণ কাযা 
ছিলেন। পবিশেষে বোগ্দান নগণীস্থ খলিফা ওশা 
লিদেব বাজত্বকালে খুঃ ৭০৫ তই ৭১৫ অব্দ মধ্যে সিন্ধু- 
গদশেব অন্তর্গত দেবল নানক স্তানে এক আববীষ 
জাহাজ লুতিত হঘ, এই স্তর মুসলমানদিগেন সভিন 
তন্দেশীয বাঁজা দধীব ন। দাহনেন যদ্দাবন্ত হল । মুপল- 
মান সেনাপন্ি মহম্মদ কাসিম সৈন্যসহ সিন্ধদেশ আক্র- 
মঞ্চ কবিষ্ক জয়কধিলেন। দাঁভন্‌ সমবে ভত ভইলেন ; 
কাসীম সিন্গুদেশ [্যকবিযা অন্তান্ত গ্রাদেশও আক্রমণ 
কবিলেনইক্টিতী দ্চিতোবেব বাজ বাপ্লাবাও কনক পবাস্ত 
ভইলেন। অনন্থব কাীম স্বীষ প্রভৃক়ক হত হলে? 
অনেক দিক প্রীর্থান্ত আল “কান মুসলমান এদেশ আক্রমণ 
কবেন নাঁই । বিজিত সিন্ধু তংস্ন্িছিত গ্রদেশ স্গকল 
কিছুকাল মুসলমাঁনদিগের অধিকু্চ হিল শপীবে হিন্দুবা 
তাহ অধিকাব্কাবিযা লযেন। 

মহম্ম*,গজনবী | 

৪ থালফাব্টকালক্রমে হানুবল, হইলৈ পারস্যেব পুব্ব- 
ব্তী সামানি খীজ্যেব অন্তত খোবা সান অধিপতি 
আলেপ্তা্লীন খ$ ৯৬২ অকে সি্ধুনদেন্ব পশ্চিম গল্ধনী. 


৩২ মুনল্মান রাজ । (১০১৫) 


নগবে রাজধানীদ্থাপন কবেন। তাহার জামাতা সবক্তা- 
জীন পাহোবাধিপতি জয়পালের সহিত যুদ্ধ করিয়। 
তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন ৷ ইহ্থারই পুর সুলতান 
মহম্মদ অতিশয় পবাক্রীস্ত এব” “মহম্মদ গজনবী” বলিষ। 
বিখ্যাত ছিলেন । তিনি অনেকবার ভারনভব্র্ষ আক্রনণ 
করেন। তম্মধো ১২ বাব ব্খাত 1 রগ 

১ম বাব খু ১০০১ অন্দে লাহোববাজ অয়পালের 
সঙ্গ যুদ্ধ হয় । এই যুদ্ধে জয়পাল অভান্ত অবমানিত 
হইষা অগ্রিকৃণ্ডে দেহপাত করেন ;--ততপুক্র অনঙ্গ পাল 
কখন মহম্মত্দব বশাত, কখন বা বিপঙক্ষহা কাবা 
ভিলেন ।--১র বাঁবে (১০০৪) সুল্ভানেব অন্তর্গত ভা. 
ধন্চম়া বাজ্য আক্রান্ত ভল হত বারে ভাতিদ্বানাজ বাজী- 
বাওয়ের সাভাঘাকারী এক পাঠানেব দণ্ডবিধানাথ মুলতান 
(দেশকে অবরুদ্ধ এবং পথিনধো পেদোর্যাবে অপ্ঙ্গপাল-ক 
পরাজিত করা হব ।--ওর্থ বাবে [১০০৮৯] উজ্জনিনী, 
(গশক্ধালিয়ব, কলিপ্রব, কান্কজ, দিষ্লা, আজমীর প্রিতির 
রাভমীণের সহযেো্া অনগপাল উপচিতবল হহদেও 


্ ন্‌ 
জতম্মদ ভীভাকে গুদ্ধে পবাঙ্থু করেন, হা" নগবকুটের 
ঠ 


৮৯৪ 


অন্দিক ক বদানা তব ধনঠম্প ভু অং্গ্রহ করেন নিক 
পা ৯ 
«ন বাদে ১০৯০ তস্ুতান আক্রঘণ এ ঠতদধান্দ আবুল- 
রি ৬ চ ৮ পি 
ফতে লোদীকে পপ করেন েঠ পাবে [৯০৯৪] 
গড ১ ২ রা 


থানেখঞ্ছে নন্দিণ লুনদ্বাস্ধ বিস্তর ধূনলাভ করেন, 
অনেক দেবমূর্ঠি ঢু। করেন, নবং প্রা ২ালক্ষ হিন্দুক্রে 
বন্দী কবিয়া গঙ্জনান্ে প্রেরপ্জ করেন ৭ বারে [৯০৯৫] 
কাশ্মীরে প্রাদেশ' গরিবাঞ 4৯1! কবা হম1--৮ম বারে 


চিঠি মহম্মদ ঘোরী। ৩৩ 


[১০১৮ । ১৯) ১ লক্ষ অশ্ব ৭১০ সন্ভত্র পদাতি সহ নথুরা 
লুণ্ঠন ও কান্তবৃক্র* আক্ুমণ করা হয়, এবং মহম্মদের 
নিকট কান্তকুজরাজ অধীনত! স্বীকার করেন-ঈম বালে 
[ ৯০২২ ) মহল্মদের অধীননতা স্বীকান জন্য কান্কুজরাঁজেব 
প্রতি কলিগ্রনের রাজা কুপিত হইয়া অনঙ্গপালের পু 
১য় জয়পালেবু সহিত যোগ দিয়া ভাহাকে নিহত করিয়া 
ছিলেন ; এইজন্ত মহম্মদ কলিগ্রল "্সাক্রমণ কেন, এবং 
লাহোর প্রদেশকে গজনীরাজোব অস্তর্নবিষ্ট করিয়া 
ভারতবর্ষে মুসলমান সামীজোন .করপাত করেন 1--৯০ম 
নারে [১০২৩] পুনর্দার কাশ্মীরে প্রবেশার্থ বিফল চেষ্টা 
কর! হষ।--১৯১শ বারে [১০২৪] গোলিবার ও কলিজয 
রাজজ্জক বাশ স্থাপন করিয়া বিস্ন ধনসম্পন্তি এবং 
কলিপ্রব হইতে বছ্ৃসঙ্ঘাক তস্তী লাভকবা। হয় |--৯২শ 
বারে [১০২১। ২৭] মহম্মদ গুজরাটের অন্যপ্ত সবি- 
খাঁত সোঁনাথদেবের মন্দিব আক্রমণ করেন) এ 
দেশের তির ৪ লানাস্থান হইতে মন্দিররক্ষার্থ 
আগত রাজপুতসেনাদিগের সহিত ৩ দিন যুদ্ধ করিয়া 
সর্দার প্রবেশ করেন স্োননাথেষ লিগ্হ থণড খু 
কৰিয় মক দিন রি স্প্র তি দেশে প্রেরণ কারেন, 
এবং মণি-মুক্তা-প্রবাল স্বর্ণ রজত সি বালি রাশি 
ধন লাভকরিয়্‌ পথিমধো নানা বিধৃত ভোগের পৰ 
স্বদেশে গুতিগমন করেনখ 


মহম্মদ ঘোঁরী । 
১০৩০ থুঃ ভাবে মহম্মদ” গজনবীর মৃত হয়। ইহার 
কিছুকান্ন পর হইতে হিন্দু গ্রন্নল হ্ইয়া যুসলমান- 


৩৪ মুসলমান ধাঁজত্ব। (১১৯৪) 


দিগকে এদেশ হইতে দুরীরুত করিয়াছিলেন, কেবল 
লাহোররাজা বহুকাল পর্যাস্ত গজনীর অধীন ছিল। গজ- 
নীর রাজারা প্রার ১৫* বৎসর রাজাকরিয় ক্রমে হীনবল 
হইলে হিন্দুকৃশ পর্বতের সন্গিহিত ঘাঁর নামক প্রদেশের 
অধিপতির! এ রাজ্য অধিকার করেন। এ বংশীয় রাজ। 
গয়েস উদ্দীনের ভ্রাতা সবানউদ্দীন বা মহম্মদ ঘোরী 
১১৭৩ অন্দে জ্যোষ্ঠের নিকট হইতে গঞজজনীর অধিকার 
প্রাপ্তহইয়া! অনেকবাঁব ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
তীহারই সময়ে এই দেশ প্ররুতরূপে মুললমানদিগের 
্াধিকত হইতে আরন্ত হয় | 

মহম্মদ ঘোরী সর্ব প্রথমে লাহোর আক্রমণ করিয়! 
এ দেশের তাৎকালিক রাজ! গজনী রাজবংশীয় খস-কে 
কারাঁবদ্ধ করেন। এই সময়ে পল্লী, আজমীর ও কনো- 
জের পরস্পর নিকটসম্পক্ত রাজারা উত্তরাধিকার লইয়া 
মুদ্ধারস্ত করিয়াছিলেন ; মহল্মদ এই সুবিধার সময়ে দির্লী 
'ক্রমণ করিলেও ১৯৯৯ অন্দের যুদ্ধে দির প্রথ্থরায় 
তর্ভুক পলাজিত ভায়ন, কিস্ু ৯১৯৩ অক্বৈর* যুদ্ধে জয়ী 
চষ্টযা পূর্থীবারকে নন্দীক্ক5,৪ নিহত করেন, এবং আজ- 
গাঁর ও দিল্লী অর্ধরূত ক্রিরা 1 ননজ রাজ বু রূরেন। 
ইহার: পরবসব কাস ৪ বারাণসী জয় করিরা ৪৭৪৯ 
উষ্টের বাহা ধনসম্পা নত লইয়' গজনীতে , প্রস্থান করেল। 
*স্নাজের বাঠোত্রনামক রাজপুজেরা এই সময্ষেখ ১১৯৪) 
ঝৌধপুরেপ আসিয়া য়ে রাজ্যস্থাপন করেন উহ! অদ্যীপি 
তাহাদের অধিকৃত আছে । ৃ 

মহম্মদ ঘোর: শ্বদেহগমন্* সময়ে আপন (সৃনাপতি 


(১২২) মহম্মদ ঘোরী। ৩৫ 


কুতবউদ্দীনের উপর এদেচশর কর্তৃত্ব রাখিয়াছিলেন ) 
কৃতব দিরীতে অবস্থিতি নির্ধারণপূর্বক ক্রমে ক্রমে গোয়া- 
লিয়ার, গুজন্নাট, অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশ জয় করি- 
লেন, এবং তাহার সেনাপতি বক্তিয়ার খিবিজী ১২০৩ 
খুঃ অন্দে ১৭ জন মাত্র সৈনিক সহ ছলপূর্ধবক বাঙ্গীল1-: 
দেশের রাজধানী নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করেন, এবং 
অশীতি-বর্ষবয়স্ক রাজ লক্ষ্ণ্যসেন, মন্ত্রী ও সভাসদগণের 
পরামশে কোন্‌ বাঁধা না দিয়া পলায়নপর হইলে, অনা- 
ধাসে এ স্থান অধিকার করিয়। লয়েন। এই লক্ষণ্য সেনেরই 
ঃপৃর্কপুরুষ আদিশুর খুঃ ১০ম শতাবীত্ন শেষে এতদ্দেশীয় 
্রাঙ্মণদিগকে বেদানভিজ্ঞ দেখিয়া কান্ধকুক্ত দেশ হইতে 
শার্ীবশারদ ১ শালা গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, ২ কাঁশাপ- 
গোত্রীয় দক্ষ, ৩ ভরদ্বাজগোঁতরীষ শ্রীভর্ষ, ও সাবর্ণগোত্রীয্ব 
বেদগও ও ৫ বাৎস্যগোত্রীর ছান্দড এই ৫ জন ব্রাঙ্গণকে 
৯ মকরন্দ ঘোষ, ২ কালিদাস মিত্র, ৩ দশরথ গুহ, ৪ 
দাশরপি বৃস্, ও € পুরুবোত্তম দত্ত নামক পাচজন কায়স্থ 
অগ্চরের সহিত এদেশে আনাইয়া বাস করান। তাহা 
বই অধস্তন ৫ম ভূপতি বল্লালসেন এঁ ব্রাহ্গণ ও কামশ্থ. 
[দগের,কৌধীত প্রথা সংস্থাপন করিয়াছিলেন । 

মহম্মদ ঘোরী ৯ বাব ভারতবর্ষ আকুমণ করি 
মালব ও রাজপ্তানা ভিন্ন আর্থাধবর্তের প্রায় সমুদঃ 
প্লেশ উত্পন্ন কৰিগাছিস্লন 1 ৯২০৫ পুষ্ট অকে কির্পি 
গজশী প্রতিগন্ন কালে 'সন্ুনদতটে শিবিরম্ £গাক্ষুর 
ত্নামক পান্র'াদিগিব কর্তভ নিত শান | 


তৃতীয় পরিহ্েদ । 


হও 








পাঠানদিগের অধিকার । 

মহম্মদের মৃত্যু হইলে কুতব্উদ্দীন গঞ্জনীব অধীনত 
তাগ করিয়া শ্বাদীনভাবে দিল্লীতে রাজত্ব কবিতে 
লাগিলেন, স্থতরাং হিনিই ভাবতবধের প্রথম মুসলমান 
অআট্। তীভাগ পাজত্বকাল হইতে এবাহিন সেকনদবেক 
আর্ধকার পর্যান্ত সময়কে পাঠানদিগের অধিকারকাল 
বলা ধায় । পাঠান নাজামিগেপ নাদ ও বাজা প্রাাপ্তুব 
ৃষটাব্ব 'নয্োলখিত হইল । 


১ কতুবউদ্দীন ১২০৬। -পমশ্মধ বিন ১৩২৫, 
২ আখাম সা ১২১০1 ১৯ কবোকজ সা ৩ম ১৫. 
৪ কুকনউদ্ান ১১৭৫ । ১৩৮৮ | 


২১ আুবৌকব ১৩৮৯ | 
২২ নাজীবউদীন মহম্মদ 


৫ সুলতান বে্সিয়া ১৯৩৬ 


ূ 

৩ আলতমাস ১২১০ ' ূ ২” গযসউদ্দীন চিনি 
! 

৬ বহরম সা' ১১৩৯ । প্র 


শমলুদ স।১২৪১। ৪.7 "১৩৮৯ । 
৮ নাদ্দীস্উদ্দীন ১২৪৬ । ২৯ ,সকন্দণ সং ১:৯৭ 2 
* বুপবন ১২১৫। ৪ মহম্মদ সা। ১৩৯৩) 


২৬ দৌলত খা (লাদী ১৪১২ 


শা শশা দত পেশি 


১১ জেলালউদ্ূন ৯ ১২৯, | 


্ টকৈকোবাদ ১২৮৯ | ২৫ নস বত সঁ ১৩৯৫ । 
ই রুকনইউদ্দীন " ১ | 


২৭ খিজাল খা! ১৪১৪ । 


২৯ আলাউদ্দীন ৯২৯৫। | ২৯ মু্পণউদ্দীন ১৪২১ । 
১৫ কুতব ১৩৯৩। ৩০ আলম সা ১৪৪৩ 


১৬নার্জীরউদ্দীম খসর 


৬৩৮৫ | 


৩১ বিলোহিলোদী ১৪৫, ) 
২২২২৭ ৩২ সেকন্দরলে।দী ১৪৮৮ । 
১৭ গয়সউদ্দীন ২৩৫০২ ॥ 1 ৩০ এব্রাহিম ১৫১৭ । 





(১২৯১) দাগ রাঁজগণ। ৩ 


দাশ রাজগণ । 

ফুতবউদ্দীন প্রথঙ্গাবস্থায় দাস ছিলেন, এ জনা তাহা 
হুইতে, ভৎসম্পূক্ত কৈকোবাধ পর্যান্ত ১০ জল দাঁস রাজ! 
বলিয়া,অতিহিত | ইহারা ১২০৬ হইতে ১২৮৯ অক 
পর্ধ্স্ত ৮৩ বৎসর রাজত্ব করেন 1 কুতবের 'লময়ে সাগীর- 
উদ্দীন স্লভান ও সিদ্ধুদেশের এবং হক্তিযারখিলিজি 
বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ডা ছিলেন | আল্তমাস 
লামক কুতবের এক দাস ক্রমে ভীহার শ্রিয়পান্র হইয়! 
জাঙ্গাতা হইয়াছিলেন। কুতবের বৃত্যুর পর হৎপুত্র 
আরাম সিংহাঁপনাক্ধঢ় হইলে গয়ঙ্উদ্দীন আল্তমশস সত্ব- 
রেই তাহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং কাজ্যেশ্বর হয়েনধ 
ইস্ছীর লুময়েই তাতারদেশে স্ুপ্রসিদ্ধ জঙ্গীস্‌ খা প্রাদ- 
ভূতি হয়েন। ভ্তঙ্গীস্‌ আলিয়ার অনেক দেশকে একবারে 
উৎসম্ন করেন! ইহা হইতেই মোগজ্দিগের উন্নতির 
সুন্্রপ্জাত | জআল্তমীসের ভাগাবলে ভারভবর্ধকে জঙ্্ী- 
'লের উপজ্ব সহ্য করিতে হয় নাই । আল্তমাস মালব- 
দেশ অধিষ্রান্কি* কঙ্ধরয়াছিলেন, এবং রাজপুতানা ভিন্ন 
আর্্যাবর্ডের প্রায় সমুদয় প্রদেশেই দিদ্ীর প্রাধান্য 
সংস্থাপন উড | 

আল্তীমার্সের মৃত্যুর পর এখমে জএপুঙ্গ রুন্উ্দীন 
€ ফেরোক্জ মা! ১ম) পরে তৎকল্ঠ। ডিম বিংহাদন 
প্রান্ত হয়েন। এক জন আটীতগাসের প্রতি রেজিয়ার 
অতিশম ্াদর্শনে প্রধান, লোক্ষেরা ললদিহান কই 
০ বওসর পরে তুনহাকে পন্নচা্ডু করেল রেজি! ভিন্ন 
ভারতবর্ষের মুপলিমানসিংহাদন্নে আর কোন স্্রীলেক্ক 


৩৮ খিলিজি রাজগণ ! (১২৯০) 


কখন আরোহণ করেন নাই ॥। রেজিয়ার পর তদ্ভ্রাত। 
বহুরম, অনন্তর রূুকনের পুত মন্দ, ও পরে আল্তমাঁসের 
২য় পুত্র নীজীরউদ্দীন, রাজত্ব করেন । ইহীদের রাজস্ব, 
কালে মোগলেরা কযেকবাঁদ ভাবতবর্ষ আফ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। নাজির ২০ বৎসর রাঁজ্য করিয়া মৃত হইলে 
তাহার পরাক্রান্ত উজীর ( পূর্বোক্ত আলতমাসের 
জামাতা1) গয়স্উত্বীন বূলবন্‌ সি-ভাসনলাভ করিয়া! অনেক 
নিষ্ঠুৰ কাধ্য করিয়াছিলেন 1 ইহার সময়ে বাঙ্গালার 
শবাব তোগরাল বিদ্রোহী হইলে, বুলবন্‌ স্বয়ং আগমন- 
পূর্বক তাহাকে নিহত কনিয়া আপন পুত্র বখরখাীঁকে 
ততৎপদে নিধৃক্ত করিয়া গেলেন । প্রার ৮* বৎসর বয়সে 
বুলবনের মৃত্যু হইলে বনের পুত্র কৈকোবাদ সিংহামন 
প্রাপ্ু হইরা নিতান্ত বাসনাসন্ত ও অত্যান্ত ভগ্রশরীর 
হইলেন । পরে, তাহার ৪& মন্াই ভাঙার সকণ কুক্রিরা 
সৃক্তির মূল, ইহা ও1নিন! তাঁহাকে 'নহত করিলেন, কিন্ধু 
স্ববং বাজ্যপন্দী করিতে পাগিলেন শামমাত্যগণের 
মধ্যে পরাক্রান্ত খিপিএবংশায়েবা তাভাণ্ক নিহত করিয়। 
“নলালউন্দানকে নিৎহাদন শ্রদান করিলেন । 
খিলিদি রাজগণ |. 

জেলালউদ্দীন হইতে নাজীরউদ্দান: সর পযাজ্ঞ ৬ 
জম সম্রা£ টি লিজিলংশীর বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে ৩ 
জনের রাজ্যকাল এত অল্প ,য, তাহাকে না ধরিলেও 
%১ল:॥ খিলিজীবা ১২৯০ হইতে ১৩২০ অব্য পর্য্যন্ত ৩১ 


বত্সর সাম্রাজ্য করেনা ইহারা পাঠানজাঁতীর। 
জেলালউাসিন, সম্রাট হওয়ার ৫ বৎসরুপরে, স্বকীয় প্রিয় 


[১৩১৫] আলাউদ্দীন । ৩৯ 


লরাতুষ্পুত্ত আলাউদ্দীন কর্তৃক নিহত হযেন। জেলাল 
কয়েক বৎসব অতাম্ঠ দঘাঁৰ সভিত বাঁজ্য কবিয়।ছিলেন | 
ইইাব সমযষেও মোগলেবা একবার এদেশ আক্রমণ 
কবেন। আলাউদ্দীন কবাব শাসন কর্তত্বে ও বুন্দেলখণ্ডে 
বিদ্রাহদমানে শিষক্ত ছিলেন। তথ' হইতে পিভবোল 
'মক্জাভলাবে ১১৯৭ আন্দ মতাঁবাঈদেশে প্রবেশপর্বক 
তথাকাল ধনী দেবগিনি (দৌলতাবাদ ) অধিকার 
কবিষ] বিস্তবধ ধন সম্প'ভ লই! কবাঁধ প্রভাবুন্ত হফেন। 
জেলাল, প্রিষ ভ্রাওস্পন্ত্রন পিজরবাভা শরবণে পুল্বিজ্ভ 
হইয়া] ভীঁভাঁব সহিত সাঙ্গাহ কবিতে বাউল উপপুক্ত 
ক্রীইপো তীাহাঁঁক নষ্ট কলিযা সি ভাসনলাভ কাবলেন । 
অুলাউদ্দীন ২০ বস“বণ9 অধিককা্ বাঁজ্য কবিষা- 
[ছিলেন | ভাভাব মননে বাজামধ্যে শান্ত ও সোভাগা 
বিবাজ কিযাছিল। তিন শুজ্জপদেশ ( গুজপাট ) ও 
বাজপভানঞ্জর অন্তগত 1১ ভোঁবনগন আধরত কবেন। এ 
সমঘে মোগলেবা বাপন্থাৰ এদেশ আক্রমণ কবিযাও কৃত- 
কার্ধ্য তই্টজ্রীঞ্ডেন নাই । কাকণ নামে আলাৰ একজন 
দাস সেনাপতি ছিলেন, ভাভীবই বাভবলে আলা তৈল, 
কণট, মলক্ন্ঠী, নহাবাই প্রতি দাক্ষিণাতযেব অনেক 
দেশ জয়ধ্কবেন। এ সকপ হ£য কৃতব্রীধ্ও হওযাধ ভাহোব 
মনে এক্প গব্ব জন্মিধাছিল বে, ভিন চিরে আপনাকে 
“পাইগান্বৰ” বৃঙ্জিন প্রচাব কবিতেহ্ধ, কথন ঝ দ্বিতীষ 
'আলেনুজোপ্ঠীক এই উপাঁনিও গ্রহণ কবি ইচ্ছ্ট কবি 
তেন । ৯৩১৪ “অবে তাল্পৰ মরা হার, সমন 
কাফর কিয়ৎকাঙ্গ নানাবিধ কর্তৃত ও নিষ্্নতব কবিয়া* 


৪০ জুনা খা! । [১৩২৫] 


হত হইলে আলা'র ৩য় পুত মোবারক (কুতব) সিংহ 
দনে আর়োহিত হইলেন । 

মোবারক অতি অধোগ্য বীজ ছিলেন। খসরু নামক 
তাহার অমাত্য তাহাকে নিহত করির! স্বক্ং রাজ্যেশ্বর 
হয়েন, কিন্ত তাহাকেও পঞ্জাবের শাসনকর্তা গয়স্উদ্দীন 
ভোগলক ১৩২০ অবকে বিনষ্ট করিকা সিংহাসন অধিকার 
করেন। | 

তোঁগলক্‌ রাঁজগণ । 

গয়স্উদ্দীন হইতে দৌলতর্খ! পর্য্যন্ত ১* জন তোখগ. 
লকবংশীয় রাজা ১৩২০ হইতে ১৪১২ অঙ্গ পর্যাপ্ত অর্থাৎ 
৯৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদেরও মধ্যে 
২ | ৩ জন নামে মাত্র রাজ করেন। গয়সউদ্দীন স্ুবি- 
চারপুর্বক ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ ৪র্থ ব- 
সরে তাহার পুত্র জুনাখ। বিদর ও বরক্কুল নগরের বিশৃ- 
ব্খল| নিবারিত করিয়া আইসেন ; সম্রাট ম্ব্ং বাঙ্গ'লায় 
আপিয়। বখরখাঁকে পুর্বমত নবাবী পদে স্থায়ী রাখেন 
এবং দিল্লীগমনের সময়ে ভ্রিছত ভ্বয় করিদা যান, কিন্ত 
তধায় পৌছিয়াই পুত্র-নিষ্দাপিত কান্ঠমওপ মস্তকে 
পতিত হওয়ায় প্রীণত্যাগ করেন ? 

“গয়স উদ্দীয়ের £র তৎপুত্র জুনাঁখ। “মহল্মদাবন্, নাঁম- 
গ্রহণপূর্বক ১০৪০ অবে রাজ্যগ্রহণ করিয়া ১৩৫১ অক 
পর্ধান্ত ২৭ বৎসর সাম্রাজা করেন।” এই বাদসাহ 
'পশতিভা, দাতত্ব, রণনৈপুণয প্রসৃতি বিবিধ গুণে তৃষিত 
হইয়াও দুরা গজ", অবিবেকিতা, নিষ্ঠুরতা প্রত্ৃতি মানা 
গুরুত্তর রোষেরও আকর হওয়ায় এজাদিগের নিকটে 


1১5৪] দেবগিরি | ৪১ 


অতিশয় হে হইয়াছিপেন। পারস্য জয় করিবৈন ওঁ 
চীনদেশ লুঠনকরিবেন ! এই ছুরাকাজ্কা উপস্থিত হও- 
য়ায় তৎসম্পাদনার্৫ঘ তিনি রাজ্যের বিশ্তর ধন ৬ অসঙ্খয 
সেনা বৃথা নষ্ট করেন; শৃন্ঠ ধবাগার পুরণার্থ নোটের 
মত তাম্রথণ্ড গ্রচালনের নিরর্থক চেষ্ট। পান এবং ধনে 
জন্যই ভূমির উপর অসঙ্গত করবৃদ্ধিকরেন। এই সকল 
উপদ্রবের জঠ্য দেশে দুর্ভিক্ষ ও নান কষ্ট উপস্থিত হয়__ 
স্ৃতরাং নানাস্কানে রাজবিদ্রোহ হইতে খাকে 1) মালৰ 
ও পঞ্জাবেৰ বিদ্রোহ নিবারিত হইল, কিন্তু ১৩৪০ অঙ্কে 
বাঙ্গালার সুবর্ণগ্রামস্থ নবাব ফকীবউদ্দীন সম্াটকে হীন- 
কল দেখিয়া! বিদ্রোহী হইয়া! উঠিলেন । ইতিপূর্বে সম্রাট, 
আলাউুদ্দীনের সময় হইতে বাঙ্গালার গৌড় ও সুবর্ণ, 
গ্রাম এই ছুই স্থানে দুই জন নবাব থাকিতেন । ফকীব- 
উদ্দীনের সময় হইতে বহুকাল পর্যান্ত বাঙ্গালাদেশ দিল্লী 
হইজ্েত ল্বীধকন হইয়া এক নবাবের অধীন ছিল। এই 
সময়েই দাক্ষিণীতো তৈলক্গ ও কর্ণট দেশ স্বাধীনতা- 
বলম্বন করিঙ্ষুছিক্ক এবং কর্ণাটে বাজার! বিজয়নগরে 
রাজধানীস্কাপন কবিয়া তৎপরেও প্রা ২** বহর 
্বন্্র ছিলেন যখন্‌ এই সকল ব্যাপার ঘটে, তখন্‌ 
“সম্রাট মহগ্দ, মহ রাষ্ট্ন্তরত (দবগিক্ধি নগরদর্শনে প্রীত 
হইয়া তাহার নাষ দৌলতাবাদ বাখিয়া [ঠথার রাজধানী- 
স্থাপনের উদ্যো্ “ক্রিতেছিলেন।” দিশ্ীবাসীদিগকে 
প্রাণদগুভয়ে "সপরিবারে তথ্যু় গমন ও তথা হইতে " 
প্রত্যাবর্তনের জু যেকি কটু পৃইতে"হইয়াছিল, তাহ! 
বর্শনীয় নহে! 


৪২ তৈমুরলঙ্গ। [১০৯৮] 


এই সময়েই বিজয় মগরের উত্তর ও নর্শদার দক্ষিণ 
দাক্ষিণীভোর অবশিষ্টভাগে বামনি নামক এক নূতন 
মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। রাজন প্রথম 
রাজার নাম হাঁসন্। তিনি কোন ত্রাঙ্গণের নিকটে উপ- 
ক্কৃত ছিলেন, এজন্ড আপন বংশের নাম (ত্রাহ্ধণী ) বাম্ণী 
বংশ রাঁখিয়াছিলেন। এই হাসন যখন্‌ বিজ্রোহী হইয়। 
দৌলতাবাদে আশ্রকগ্রহণ করেন, তখণ্‌ গুজরাটেও 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হুইয়াছিল। মহন্মদ ই সকল দমনের 
৬ন্ধ দাক্ষিণাতোি গিয়া ১৯৫১ আবে পরলোক গমন 
ফরিলেন। 

মহুল্মদের পর তদ্ভ্াতবপূত্র ফিরোজসা (৩য় ) সম্ট 
হয়েন 1 ইনি হীনবলতাবশতঃ বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্যকে 
দিল্লীর অনধীন বলিয়া! দ্বীকার কফরেন। ইষ্ার সময়ে 
সেতু, পাস্থাবাস, মসজিদ্‌, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণ- 
হিতকর অনেক কার্ধা তইয়াছিল, তলাধ্যে ঘমূনা হইতে 
ঘর্ষর! (গাগা) নদী পর্যান্ত থালটা সর্ধাপেক্ষা শ্রধান ) 
উহধাঙ্ার! ক্অদ্যাঁপি কৃষিকার্য্যের আয়েকণ টৈগকাঁর হই- 
স্েছে। ১৩৮৮ আবে ফিরোজ পরলোক গমন করিলে 
৫ বৎসর মধ্যে তথ্বংশীয় ৫ জন সম্সাট, হট ন | গে সঞ্টা- 
টের নামও মপ্ম্। ইহার সময়ে জরা, মালব, 
খানেস ও পৌনব এই ৪টী প্রদেশ স্বাধীন হয় এবং 
ই্ছারই' সময়ে ১৩৯৮ অফে তাঁতারদেশীয় প্রসিঘ 
'স্ৈনুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রম? করেন। 

তৈমুরলঙ্গ ঘ্াবলের সুহিত দেশলুঞ্ন ও নযহৃত্তা। 
করিতে করিতে অগ্রসর, হইয়া দিলীয় সমীপদ্থ হইলে 


[১৪৬] লোঁদিবংশ । ৪৩ 


মহম্মদ তোগলক গুজরাটে পলায়ন করিলেন, সুতরাং 
তৈমুর দিল্লীতে গ্রুবেশপূর্বক প্রজাদিগের সর্বস্ব লুঠিয়া 
--ঘর জালাইয়া--অসজ্য লোককে করবালমুখে নিক্ষেপ 
করিয়া এবং অসঙ্ঘ স্ত্রীপুরুষকে বন্দীভাবে সঙ্গে লইয়। 
তথা হইতে সিটে গমন করিলেন এবং সেখানেও ও 
চৃষ্ট প্রব্ত্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়। হবিদ্কার দিয়! প্রস্থান 
করিলেন। তাহার গমনের পর মহম্মদ দিল্লীতে উপ- 
স্থিত হইয়া ১৪১২ খৃঃ অবে দেহ ত্যাগ কবেন। তাহার 
সময়েই ১৩৯৫ অফে নসরতস! কিয়ৎকালের জন্য ফিঞো- 
জাঁবাদে এক নৃতন রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন । মহল্স- 
দর পর ১৪ মাসকাঁল দৌলত দিল্লীতে রাজত্ব করেন, 
তৎপরে পঞ্জাবের শাসনবর্তা সৈয়দখিজির খাঁ তহাকে 
পদচ্যুত করেন। 
সৈয়দ্‌ বংশীয় রাজগণ। 

৬ থিজিঞ্চা, মবাবিক (মুয়দউত্বীন ), মহম্মদ ( ফরি- 
দস) ও আলাউদ্দীন (আলম সা) সৈয়দ বংশীয় ( ধর্ী 
প্রবর্তক মহল্ঘনব্চবংশজাত ) এই চাবি জন সম্রাট ১৪১৪ 
চইতে ১৪৪৯ অবা পর্যান্ত ৩৩ বসব রাজ্য করে 
ইহাদের সম্হয়ী দিল্লীর প্রতাপ 'কিছই ছিল না। শেষ 
ক্লাজ! আলাউদ্দীন, পর্জাবপ্তি বিজোঙ্গি লোদির হস্তে 
রাজ্য দিয়া বদাউন নগরে প্রস্থান কে 

লোঁডিষংশ 

বিলোলি, সুকদদর ও টি, _লোদিবংশী ই 
সন মাই ১৫ হইতে ১৫২২ অব পর্য্যন্ত ৭৭ বৎসর, 
সাম্রাজ্য করেনখ। বিলোন্ি লোদি ,রাজ্জার নম 


৪৪8 মোগল অধিকার । (১৫২৬] 


অনেকদূর বিশ্তৃত করিয়া পরাক্তম ও নম্রতা সহকারে 
৩৯ বৎসর রাজ্য করিয়া! মৃত হইলে, তাহার পুত্র সেক- 
নর লোদি সিংহাসনপ্রাপ্ত  হয়েন। ইনিও অন্তান্ত 
বিষয়ে মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি 
নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন । যাহা হউক, ইহার 
সময়েও দিল্লীর অধিকার অনেক বিস্তৃত হয়। ১৫১৭ 
অন্ধে ইহার মৃত্যু হইলে, পুত্র' ইত্রাহিম লোদি বাজ্য- 
লাভ করেন। ইনি অত্িগর্ববশতং সকল লোককেই 
নিতান্ত অবজ্ঞ। করিতেন_-তজ্জন্ত অনেক বিদ্রোহ উপ- 
স্থিত হয়, তিনিও তাহার নিবারণ করেন । পরিশেষে 
পঞ্জাবাধাক্ষ দৌলতর্খা লোদি, স্থলতান বাঁববকে আহ্বান 
কবেন | বাবর ১৫২৬ অধ ইহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়! 
দিল্লী অধিকার করিলেন। ইব্রাহিম হইতেই পাঠান 
বংশীয় ধাঁজাদিগের লোপ হয়। বাবর যদিও গ্ররৃত 
ব্ূপে ভাতার জাতীয় ছিলেন না, এবং তমগারীয়েলাই 
মোগল, তথাপি তিনি এবং তাহার বংশীয়েরা মোগল 
বলিয়াই খ্াযাত। 


চি 
মি পরি 0 ছি 
হিপ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
ডিন 
মোগলদিগের.অধিকাঁর 1, 
বাব ।--১০২৬--৩০ | 
স্থলভাঁম বাবর পিতৃতক্রমে তৈসুর খার ও মাড়জ্রমে 


[১৫১৪] বাবর লা। 8৫ 


জঙ্গীসর্থার বংশজাত। ইনি অন্ন বুয়সে পিতৃহীন হইয়। 
ফর্গনা (কোকন )*ও সমরকন্দ এই দুই রাঁজ্য লইয়া 
জ্ঞাতিবর্গের সহিত বার বার যুদ্ধ করেন; পরে অনেক 
কষ্টের পর তথা হইতে আসিয়া ১৫০৪ খৃঃ অন্দে কাবুলে 
রাজাস্থাপন করেন । যৎকাঁলে দৌলতর্খী ভারতবর্ষের জন্য 
তাহাফে আহ্বান করেন, তখন্‌ তাহার বয়স ৪৬ বৎসর 

বাবর ভারতবর্ষে আসিয়া ১২ সহত্রমাত্র সেনা! লইয়া 
ইব্রাহিমের লক্ষ যোদ্ধা এবং ১* হাজার হস্তীর সহিত 
পাঁনীপথ নগহরর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন ৷ প্রসিদ্ধি 
আছে, ইনিই ভারতবর্ষে কামান বন্দুকের ব্যবহার 
প্রথম প্রচারিত করেন। পানীপথ ধুদ্ধের পর দিল্লী ও 
আগরঠ এই ছুই স্থান বাবরের বশীভূত হইয়াছিল ॥ তদ- 
তিরিক্ত যে সকল স্থান, তাহা বহুকষ্টে--এমন কি, 
গ্রীষ্মাধিকাবশতঃ স্বদেশগমনোদ্যত নিজ সেনাদিগের 
সহিষ্তি বিবীদ করিয়া এবং যুবরাজ হছ্মাঁযুনের সাহায্য 
লইয়া,-বশীকৃত করিতে হইয়াছিল । এইরূপে মুপল- 
মানের! বীচ ধ্ছলে মেওয়ারের অতি পরাক্রান্ত রাঁজ- 
পুত রাজা সঙ্গের সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে হয়ী। 
আগরার দক্ষিণী শিক্রীতে স্বিতীয়বার যুদ্ধে বাবর জয়ী 
হইলেন, এবং সঙ্গ পরাফি্ হইয়া বুক পলায়ন 
করিলেম। এই দ্ধের পর বানর* ৬ কাল বিশৃঙ্খল 
রাজাসকলের শৃখলা, করিয়া অযোধ্যাজয়ের "নিমিত্ত 
সৈন্য ,পাগাইলেন? এবং ওহ্বয়ং বুনেলখণের আস্ত 
চান্ঠুরী নগরে গ্রমন করিয়া প্রথার মিত্র. ছত্রতা রা 


৪৬ হুমায়ুন | ১৫৩০! 


মেদিনীকে পরাস্ত করিলেন। ইহার পরে জিনি অযোধ্যা 
হইতে বিচদ্রোহীদিগকে বাঙ্গাঁলায় তাঁড়াইয়া দেন, বিহার 
দেশ সম্যক আত্মসাৎ করেন, লোদিবংশীয় মহম্মদ বিহার । 
আক্রমণ করিলে ভ্রাহাকে দুরীরৃত করেন, বাঙ্গালার 
নবাব পরত সার সহিত যুদ্ধ কবিমা তভীভাঁকে পরাস্ত 
করেন ও সন্ধি করিয়া নিবকুতি দেন এবং লক্ষৌ-আক্র- 
মণকাদী পাঠানদিগকে অপসারিত করেন এই সকল 
ব্যাপারের পর বাবর ও তৎপুর ভশীয়ুন দুইজনেরই 
এককালে ভদঙ্কব পীড়।ভয়। হুমায়ন মতি কঞ্টে আরো- 
গ্যলাভ কধিলেন, কিন্ত বানৰ ১৫৩০ খুঃ অন্দে *ৎ বৎসর 
বয়সে ৪ বংসর মাত্র ভাবতনর্ষে সাত্রাজ্য করিয়া পদ্- 
লোক গত হইলেন। 

বাপরস। ভীসভবর্ধের একজন উতরষ্ট সম্রাট লেন । 
--ভিনি তৈমুবলঙ্গ ও জঙ্গীস্খার নার পরাক্রান্ত ছিলেন, 
কিন্ত তত নিঠুব ছিলেন না। তিনি প্রকুলচন্ত, প্রদয়, 
স্কবি, বিলাসশুন্ত ও কষ্টনহ রাগ ছিলেন--দাবের 

মধ্যে অতিশয় শ্তুবাপান করবিতন। 

হুমায়ুন | 

১৫৩০---৫৬ 


বাবরের পরি ভুমামুন ধুসভাসন পাইলেন। তাহার 
এক ভ্রাতা কাকশাঁন কাবুলে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে 
লাগিলেন; অপর দুই ভ্রাতা । হি গুল আস্করি ভারত- 
ব্ধরাঢুইনটা প্রদেশের শালাক ভা হইলেন । রাজাপ্রাপ্তির 
পরই হুমাঘুনকে, পাঠানন্*শীয় গুর্জরাধিপতি বাস্থাছুর 


০০০৮০ ৮০৯ ভাপা 


৪,এুই সময়ের মুধো ১৫ হইবে ১৫৭ ধঃঅঃ পথাস্ত রাঙ্জাচাত খকেন। 


[১ ৫৩৮] হুমাধুন 1 ৪৭ 


সার সহিত যুদ্ধ কবিতে হইবাঁছিল 1» বাহাঁছুব তৎকালে 
অত্যন্ত প্রবল এবং ভুবস্ক ও পোতু্গীজ বর্শচাবীদিগের 
“সাহায্যে গুলিগোল1 বাবহাবেব অভিজ্ঞ ভইযাছিলেন । 
সেই গর্বে তিনি স্বতঃ প্রবুন্ত হইয1 হুমাধুনেৰ অনিষ্টলাধনে 
বত হইলে, ভষাধূন গুছনাটে গমনপুব্দক বুদ্ধ কবিষা 
ক্লতকার্ষ্য হইলেন | বাহাঁদব সা অবকদ্ধ নগব হইতে পলা- 
য়ন কবিলে তান পেনানা ছত্রভঙ্গ ভইণ পড়িল। এই 
লমষে বাদসাহ শুজপাটেপ সমপাদশ সকল ও চম্পা 
নীবের গিখিদ্রর্গ আথন্ত করি .লন । এ অনতিবিলম্বে 
সেবর্থাৰ বিদ্বোহবাকা। উপাস্থত হইলে, হুমাধুন তাৎ- 
ব্শিলিক বাজধানী মাগ্বাব যন যান কাবলেন, অনি 
বাহাদুর নিজবা/?জান পুনকদ্দান কিন! ₹উতগন্‌ ] 

[সব 9 পাঠানজাতাব এক আাসাতণব পুর ১ বিহাব- 
দেশ ইইাব জম্মভূন এব” পারা ইহা পিতার জার- 
গীবঞ্চছল 1৬ মেব, বাবপেব সমস ভইতে আপন ভাগোা 
নতিব প্রযাঁস পাইউতেছিছেন, পণে নানা ঘটনা পর 
বিহাবেক 'আহীণন্তি হউবা যথন্‌ বাশালাদেশ পকাভয়- 
কিবা মানসে নো ডনগতোৰ দিকে বাত্র কবেন, 8£ৎ- 
কালে ভমবুঙ্ম [তাভাব প্ংতকুলে উপস্থিত হইলেন । সেবৰ 
চতুর্তা খ্কবিযা বাধাণসীৰ পিনিহিক্ত (নান) চগ্ডাল- 
গডেব ছুগে বহুল সেনা প্রেপ্ণ কবিগুঞু্৯ ভর্শীযুন যেমন 
সেই হুর্শ রা! কঙ্গিতে ৪ম অমনি ৪৪ বার্্রীল। জষ-. 
কনিষ। লইলেন ॥ অনন্তর' এমাপন পবিবাৰ ও ধন্জাম্পত্তি 
সন্কুল ্রচ্ঠাবাধিকৃত রোট্যুস , দুর্গে রাখিয! বালা 
হইতে নিষ্বক্রান্ী হইলে, হুমধুন আমিষা* গৌড় নগর 


৪৮ হুমায়ুন । [১৪৪২] 


অধিকার করিলেন। বর্ষাধিক্যবশতঃ অনেক দিন হুমা- 
মুনকে গৌড়ে বন্ধ থাকিতে হয়। সেব সেই সময়ের মধ্যে 
বিবার হইতে কনোজ পর্যন্ত তাবৎ ভূভাঙগগ অধিকার 
করিয়া লইলেন (১৫৩৮ )। 

অনস্তর হুমায়ূন আগর! প্রতিগমনমানসে বকসৰে 
উপস্থিত হইলে, সের রাত্রিযোগে তাহাকে আক্রমণ 
করিলেন। হুমায়ুন কোঁন উপায় করিতে না পারিয়! 
সম্তরণ ছারা গঙ্গা পার হইয়া, আগরার পৌহুছিলেন। 
্রহার সৈন্যসামন্ত প্রায় সমুদয় নষ্ট হইল ) মহিষীও তখন্‌ 
সেরের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন- 
রূপ অসম্মান হয় নাই। যাহা হউক হুমায়ূন কামরানের 
সাহায্যে আবার সেনাসংগ্রহ করিয়া কনোজের সন্গিধানে 
পুনর্ববার যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলেন, কিন্ত দৈবপ্রতিকূলতায় 
তাহাতেও সম্পূর্ণন্পে পরাজিত হইলেন এবং পলায়ন. 
পূর্বক কামরানের রাজ্য পঞ্জাবে উপস্থিত হইনেম | কিন্ত 
ভ্রাতা কামরান এ দেশ সেরখাকে দিয়া তাহার সহ সন্ধি- 
বন্ধনপূর্বক কাবুলে গমন করিলেন। স্চরাং হুমায়ুন 
ভঙায় থাকিতে ন! পারিয়া কিয়তৎকাঁল সিন্ধুদেশে, পরে 
শান্ডেয়ারের রাজা মল্লদেবের সন্নিধানে, অবস্থান করি- 
লেন; অনন্তর বরেশে স্ুদ্ু্গম মরুভুমি পার হইয়! 
ত'নরকোটম্থ রাণ$ প্রাসাদের সমীপগত হইলেন । রাণ! 
যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। ত্র স্থানেই 
১৫৭২ -অবে হুমারুনের পুত্র ক্াকবর ভূমিষ্ঠ হয়েম। 

হুমায়ুন বাণ! প্রাসাদ ও.অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সহিত 
মিলিত হই সিন্ুদেশজয়, করিবার উদ্যোগ আরম্ত করি- 


[১৫৪৫] সের সাঁছ; ৪৯ 


লেন । কিন্ত বিধিবিড়গ্বনায় সে উদ্যোগ বিফল হওয়ায় 
তিনি এ স্থান পবিত্যাগপুর্ক কান্দাহাবে ঘাত্র। কথি- 
'লেন এ নগরে ভ্রাতা কাঁমানেব অধীনে আস্কবি 
শাসনকর্তা ছিলেন 1 হুমাথুন তাহার নিকটে শিশপররকে 
বাখিয়। স্বর মক্কা! গমন কাঁধবেন, এইনপৰ প্রচাব কবিষা 
ছিলেন, কিন্ত গরথিনধো  শুনিলেন, আস্কবি তাহাকে বন্দী 
কবিবাব জন্ত'সৈম্তসমেত গাঁসিতেছেন। অতএব তিনি 
অতি ত্ববাঁবশভঃ মহিনাকে মাশ সঙ্গে পহ্যা পাবসীকু- 
বাজ্যে প্রবেশপুর্ধক তথা পহলেন (১৫৩৮) । এদিকে 
হুনাধুন ০ স্কান হইতে পলা নে করেন, আক্বি তথাষ 
যাইয়া ভ্রাতীকে দেখিতে ন। গাহনা আ্যাথনৎ পতিত 
ভাতিপুক্ধকে সম্গেহ গ্রহণপুন্ধক প্রস্থান কং।লেন। 
সের সাহ-হরবংশ । 

১৫4০ "অন্দে কনোজেব দাদ! জয়লাভ বাধা সেব 
সেরসাহ' “হই! ভাব্তবর্ষের সয়াট হইলেন ৩৭ দিঙ্গী- 
সাআ্রাজা এ পুস্কাবদেশ অধিকার কর্দীয়া ক বাপন্থি 
বাঙ্গালাব বিদ্রোহ নিবাবণপুর্বক 5শ্পাভাপের গয়- 
সাধনে চেষ্টার হইলেন । পণ মালবদেশ আঁষস্ত 
কাপিলেনঞ পরবে বিশ্বাসঘাআক 1 পূর্বক বাইসিনেৰ দুর্গ 
অধিকাৰ কবিলেন। অনম্তব মাড়োমাত ান্মমপকবিষাঁও 
কৃতকার্য হইলেন *ব তৎপরে কন্ধি'ও রা দ্রগ আনার 
কবিবান সঙ্গয়ে শত্র্ন্মী্ঘ অলস্তগোলা দিব কবাপুদ, 
খানাধ পর্তিত ঞওয়াষ আদাহে প্রঞ্ণত্যাগ কপিলেন । 
তান বহুকালেক্চেষ্টাব ফল? তাঁরতসাম্রাজ্য ৫ বসব কৈ 
ভোগ করিতে পান নাই, কিন্ত ইহাই মধ্যে ঝাঙ্া- 


৫০ হুয়ায়ুন । (১৫৫৫) 


শাসনের সুব্যবস্থা, অশ্বারোহী ভাকস্থাপন, দশ্রাতস্করাদির 
শাসন, বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যস্ত কৃপ ও রাজকীয় 
পাঙহাবাস-সমেত সুন্দর রাজপথনিন্্াণ প্রকৃতি অনেক 
হিতকর কার্য করিয়াগিয়াছেন। ফলতঃ তীহার ন্যায় 
বুদ্ধিমান্‌, কার্ধযদক্ষ ও উৎকৃষ্ট সম্রাট, সচরাচর দেখা 
যাঁয় না-_-শক্ররাজাদিগের সহিত বিশ্বাসবিহীন ব্যবহারই 
তাহার চরিত্রের কলঙ্ক | সাসিরামস্থ সরোবর-মধ্যবর্তী 
প্রাসাদে তাহার শব সমাহিত হইয়াছে । 
সেরমার মৃত্যুর পর ততপুত্র সেলিম ৯ বৎসর প্রায় 
নিব্বিধাদে রাজা করিয়া (১৫৫৩) গতাস্ট হইলে, সেরের 
পাতপুত্র মহম্মদ খা সিংহাসনে উঠিলেন। এই বাস্তি 
মু ও বাসনাসক্ত। ইহীত অতিব্যয়ে রাজকোস শৃন্ত) 
হইলে অমাত্যগণের ভঘম্পত্তিহরণের চেষ্টা ও তন্নিবন্ধন 
রাজবিজোহ উপস্থিত হয় এবং ইব্রাহিম স্থুর নামক তীাহা- 
বই পরিবাধস্থ একজন দিল্লী ও আগরা অধিকাঁর করেন । 
'কন্ধ কিরত্কালপরেই ফেকেন্দরনামা আর একজন পঞ্জাব 
১ইতে আসিয়। ইত্রাহিমকে দুর করিয়া দেন?" এই সময়ে 
বাঙ্গালায় বিদ্রোহ ঘটি,ল মহন্মরর্খার মন্ত্রী ভিমু তন্রিবার- 
পাথথ বাত্র। করিলেন) এ দিকে হুমায়ুন শসা পুনরাঁগত 
হই দিল্লী ,৪ আাগরা বেকার করিয়া! লইলেন। (১৫৫৫) 
হুম। 'যুৎুনর পুনরধিকার | 
এ্কস্ায়ুন কান্দাহারের পণ হইতে পারন্স্য পলায়ন 
রুরেন, একথা পুর্বে উত্ত হইয়াছে । সুপলমানদিগের 
"নধো সির: ও স্ু্নিনামে ছুই প্রকার ধন্মুসম্প্রদায় আইছ। 
ধর্শসংস্থাপক মহক্মদের মৃতু)র পর তাহার দায়াদ-সম্পর্ক- 


তই) হুমায়ূনের মৃত্যু ৷ ৫০ 


বিহীন তিনজন * থলিফ1” অর্থাৎ তাহার উত্তরাধিকারী, 
হয়েন । ততৎপরে তাহার জামাতা * আলি” খলিফা! পদ 
লাঁভ করেন। স্থুন্নিরা এই & জনকেই খলিফা বলিয়। মান্য 
করেন, কিন্ক সিয়ার। প্রথমোক্ত ৩ জনকে বিশ্বাসঘাতক 
ধলিয়$ অবজ্ঞা করেন! সিয়া ও শ্ুন্িদিগের প্রধানত? 


এই ভেদ। উভক্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি বিলঙ্ষণ 
দ্বেষ মাছে 1 'ছুমায়ুন সা স্নি ও পায়সানাজ ওমাম্প 


সিরা ছিলেন । তিনি ভ্নাযুনকে আপন কোষ্ঠে পাইয়া 
নিয়া করিবার জন্ত নানাবিধ উতপীড়ন ও আনেক আপ- 
মান করেন | স্রুভরাং হুমানুনকে অগতা। প্রতিজ্ঞাপত্র 
ভিলখিয় দিয়া দিয়' মত গ্রহণকরিতে ভয় 1 যাহা হউক, 
তন এ রাগার সাহাযো সেনাসতগ্র* কারয়া প্রথমে 
কান্দট্চার ও পারে কার্ল, অধিকার, করিালন।, িঙ্গ 
তাহার ভ্রাতা কামরানের বারম্বাব বিদ্রাভিভাষ ১৫৫৩ 
নচুনদর পৃর্ব্বে তথায় দৃঢ় হইতে পারেন নাই | অনন্ত 
তিনি, ভ্রাতার চক্ষুরুৎপাটনাদি ক্র রকাধাদাধনের পর 
(১৫৫৫ * পুঙ্ছাবজয় করেন, এবং সরাহন্দ প্রদেশে সেকে- 
ন্দর সুরকে পরাভূত করিয়া দিল্লী ও আগরার পুনরধুশ্বর 
হয়েন। কিন্ত এই সৌভাগ্য তাহাকে অধিককাল ভোগ 
করিতে জজ নাই-ইহার ওগ্লান পরেই তিনি সোপানা- 
রোহণকালে পদস্থলনে পতিত হইয়া” সেই আঘাতেই 
পেহত্যাগ করেল» 

হুমায়ুন্জ সাহসী, গ্রণন্ছিপুণ, বদাগ্ত ও সদাশয লোক" 
ছিলেন । (কক্ত সময়ে সম্মটয় নিষ্ুরত্বা ও বিশ্াধ্ীনাতক- 
ত্ও করিয়াছিন্ান । 


শষ পাশ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বেশ পাপ 





আকবর সাহ। 
১৫৫৬-7১৬০৫। 


হুমায়ূনের মৃত্যুন পর তৎপুব ১৩ ব্র্য বয়স্ক 'আকবব 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পঞ্জাবদেশে রহিলেন | 
পৈতৃক বিশ্বস্ত মন্ত্রী বহরম ভাহাঁর অভিভাবক ও প্রতি 
নিধি হইয়! কার্ধা করিত্তে লাগিলেন । এ দিকে পূর্ব 
র্লিখিত মহম্মদ খাঁর মন্ত্রী হিমু বাঙ্গালাদেশ জয়করিয়। 
আপন প্রভূকে পুনব্বীর সম্রাট পদে বসাঁইবার অঠিলাঁষে 
বন্ধ কর্রিরা আগ্রা ও দিতী ভইতে মোগলদিগকে দূর 
কিয়া দিলেন এবং আকবরকে দূরীভূত করিবার মানসে 
লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । বালক আকবর, মন্ত্রী 
বহরমের পরাঁমর্শান্থবর্তী হইয়া! যৃদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন | 
১৫৫৩ খুঃ অবে পানীপথের সমরে আকিবর জয়ী এবং 
হিমু বন্দীরূত ও নিহত হইলেন। সুতরাং পাঠানবংশীয 
মহন্মদর্খীর রাজত্ব শেষ হইল এবং তিনিও বঙ্গদেশে 
আঁসিয়] নিধুন প্রাপ্ত হইলেন ) 

বহুরম অত) প্রভুভক্ত ও কার্যাদক্ষ লোক ছিলেন, 
কিন্তু নিষ্ঠুরতা, মাঁৎপর্ধা ও সর্পস্কষপ্রভৃতাখ্যাথন প্রভৃতি 
দ্বার। অমাতযবর্গের বড়ই বিদিষ্ট হইয়াছিলেন। অকারণে 
কয়েকজন প্রধান রাজপুক্রষে প্রাণবধ কৃরায় আকব%ও 
স্বাহার প্রভৃত্বৈ চটয়াওউঠিলেম এবং কৌশলক্রমে একদ। 


চিত আকবর সাই। ও 


(১৫৬০) তাহাকে দূরে পাঠাইয়। নগর মধ এই আজ্ঞা 
প্রচার করিলেন যে, “অপ্যাবধি আমি স্বয়ং রাজ্যভাও 


গ্রহণ করিলাম, প্রর্জীগণকে অন্তের আজ! আর মানিতে 
হইবে না১। এই আজ্ঞায় রাজোর সমন্ত লোক বডই 


প্রীত হইল । বহরম লোকের নিকট ক্রমশঃ অবজ্ঞান্ 
হইতে লাগিলেন । তিনি আকবরকে পুনর্বার প্রসন্ন বা 
হস্তগত করিধীর জঙ্ত নিধিমতে চেষ্টা করিলেন, এমন 
কি একবার কুপিত হ্ইয়া সেনাসংগ্রহপূব্বক বৃদ্ধ পর্যান্ত 
করিলেন, কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্ধা হইতে না পারিষী 
অবশেষে আকবরের শরণাপন্ন হইলেন এবং শেবাবন্তায় 
মন্কাতে অবস্থান করাই স্থির করিলেন । আকবর সম্মান 
সহকারে বৃত্তি নিদ্ধীরপপুর্বক তাহাকে মক্কা পাঠাইবা 
দিলেন, কিন্তু পথিনধ্যে গুজরাটে একজন পাঠান, পুক্ধ 
শত্রু তা ম্মরণকারিয়া, গাঠার প্রাণবিনাশ কবিল। 

এইঞ্সমর়ে জ্মাকবরের বয়স ১৮ বসব । তিনি বাজ্াতাণ 
গ্রঠণকরিয়াই নানা উৎপাতে পড়িযাছিলেন। তাহাকে 
বালক দেখিয়্খ্সান্ীরেরা প্রতিকূল ভমেন, সেন্মানাবষ্ট 
ইউজ্বেক জাঠায়েরা বিদ্রোহী হয়। তাহার লাকা 
কালের শাঙনফ্রর্ভী হাকিন পঞ্জাব আক্রমণ করবেন, 
শ্রবং জোয়ধনপুব, গয়া, অযোধ্যা, আলাছাবাদ প্রভাতি 
বাজো নান! গোলযোগ উপস্থিত হয় গঁকন্ আকব 
তেজস্বিতা, কিবা, উদ্দারতা, বৈ তা ও ধর্মনিষ্টা 
দ্বারা ৭ বৎসরের ডি সবঙ্গ উৎপাতের নিবারণক্কিরি- 
লেন্চএবং অধিক রাজ্যসকন্পের জনেক স্বব্যবস্থা করি- 
লেন। অনন্তর ১৫৬৮ অবে তিঞ$ন দিঞিজন্ের সভিলারী; 


৫৪ রাজপুত কন্াবিবাহ। লে 


হইয়া! প্রথমে চিতোব আক্রমণ পূর্বক তত্রত্য সেনাপতি 
জযমল্লেব সহিত যুদ্ধে অগণা বাঁজপুত বিনাশ কবিষা 
এ নগব অধিকাৰ কবিলেন ; পবে বিস্তাম্বৰব ও কলিঞ্জব 
অধিকাঁব কবিষা অনেক বাজপুত রাজোব সহিত যুদ্ধা- 
দিতে ব্যাপূত হইলেন 1 এই সমযে বাঁজপুত বাজাঁদিগেব 
সহিত বৈবাতিকহ্তে সম্পক্ত হইতে ভাহাঁপ ইচ্ছা জন্মে) 
তদগ্রনাবে স্ববং জনপুব ও যোধপুবেব ই বাজকন্তাব 
পাণিগ্রভণ কবেন এব জপপুণ্নব অপব এক বাজকন্তাব 
সভঠিত প্ুত্রব বিবাহ দেন | ক্ষত্রিষেবা প্রথমে অগতা। 
ইহাতে সম্মত ভইযাঁছিলেন, ইহা বল বাহুলা; কিন্ছ 
ক্রমে সেই কার্যা আব তাহা দব অবমানজনক বা জাতি" 
দশকব ভয নাই, এব এক উদবপুসেব বাজা ভিন্ন 
সকলেই ইহান অনুমোদন কবিষাছিলেন । 

গুজবাট আনেক দিন হইতে স্বভঙ্ক ভইবাছিল।  জ্তথ! 
কাব বাজ নান" "গানণ্যাগে পড়িষা আকব কে অব্বান 
করিল আকবব যাঁউযা (৮৫৭২১ উক্ত দেশ অধিকার 
ভুক্ত কবিলেন , স্রবাট৭ উ সময়ে উঠার অধিরূৃত হয । 
অনন্থব (১৫৭৫) বিহান ৪9 বাঙ্গাপাদেশ আকববেল 
নাজাডক্ত হয। ইহান কণ্যক বসন পুর্ঘ হইতে পাঠা- 
নেবা এ ছুই এদেশ বান করিয়াছলেন। হহাদিশেবই 
অন্যতম নল; পলিযানেৰ সমষে উড়িষ্যাদেশ পাঠান- 
দিগেব অধিরুক্ত হয়। যাহা হউক, পাঠানদিগেষ শেষ 
নব।ব দাউদ খা কমেকশাব আকবধেক সহিত সন্ধি ও 
িবগ্রহ করিযা পবিশেত্ষ হত হইশে, বাঙ্গালা ও বিহার 
ষদিও পুণর্ববব দিল্লী সমাজাভুক্ত হইল, তথাঁপি বাব- 


(১৫৯৫) নানাদেশজয় ৫৫ 


স্বার রাজবিদ্রোহ-নিবন্ধন ১৫৯২ অবের পূর্বে নিরুপদ্রব 
হইল না। আকবরের ভ্রাতা হাকিম আর একবার 
বিদ্রোহী হয়েন কিন্তু পবাজিত ও মার্জিতাপরাধ হইর! 
কাবুলেই থাঁকেন * বাঙ্গাল! দেশের রাজবিদ্রোহনিবারণার্থ 
আকবরের প্রেরিত হিন্দুজাতীর রাজপুত রাজা তৌঁডম্ল 
( ভোঁরণমল্প ?) অনেক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন | 

খুষ্টীায় ১& শতাবীতে কাশ্মীরদেশ মুসলমানদিগের 
অধিরুত হইয়া স্বতস্ব ছিল। ১৫৮৫ অন্দে উহা আক- 
বরের হম্তগত ভয় এব* এবরভা রাজ! দিলীর রাঁজসভষ্জয় 
একজন অমতামধো পরিগণিত হয়েন | উভার পরবতী 
কয়েক বৎসরে পেলোকাৰ প্রদেশে ইটসফজীস ও রৌসা- 
নীস, নামক পাঠানদিগের সঠিত সংগ্রাম *ও জয়লাভ হর । 
এই যুদ্ধে সপ্রাটের প্রিয় সেনাপতি রাজা বীরবর হত 
ভয়েন, এবং পাজ। মাঁনসি্ত অনেক বিক্রম প্রকাশ' 
কঞ্ধেন। ৬৫৯২ আব পিন্ুদেশ এবং ১৫৯৪ অবে কান্দা- 
হার অধিকৃত হইল | সমাট এ দুই গরদেশেবই অধ্যঙ্গকে 
« পঞ্চহাজাক্ী* ভ্ভামে পঞ্চসহত্র সেনার অধিনারক পদে 
নিবৃক্ত করিলেন। 

এক্ষণে আঞ্টকবনের রাজত্ব উত্তরে কান্াাহাত্র, কাবুল 
ও কাশীধি পর্য্যন্ত এবং দক্ষি্জে নর্ম্টানষ্টু পর্যান্ত শিস্তুত 
হইল। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাতোৰু পায়ে? মনোনিবেশ 
করিলেন, এব' ৯৫৯৫ "অন্দে আহখীদ নগবেব “সিংহাসন 
লইর| গোঁলযোগ ভইস্টেছে, শুনিয়া তথায় আষ্নার 
খু পুত্র যু্াদর্কে পাঠাইলেন । ততকরখলে .ই নগরে এক 
শিশু রাঁভার কপভৃব্যপত্তী "চাদবিবি রাঁজকাধ্য নির্বাঙ্ছ 


৫৬ স্বাস্থ্যভঙ্গাদি। (১৬০৪) 


করিতেন । মুরাদ এ নগর আক্রমণ করিলে ঠার্দবিবি 
অসীম সাহসিকতা ও অনাধারণ রণনৈপুপ্যের সহিত] 
এরূপে নগররক্ষা করিলেন ষে, মুরাদ কিছুই করিতে 
পাবিলেন না। পরে বরারদেশ সম্ত্রাটগক অর্পণ করিবার 
প্রস্তাব হওয়ধয় সন্ধি হইল (১৫৯৬) ) কিন্তু এই সন্ধি 
অধধিককাল থাকে নাই 1১৫৯৯ অকে সম্রাট স্বয়ং দাক্ষি- 
ণাত্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, দৌলতাবাদ গৃহীত হইয়া- 
ছিল, এবং তৃতীয় রাজকুমার দানিয়াল অহম্মদনগবের 
পূনরবরোধার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে চাদ- 
বিবি নিজ রাজোর বিপক্ষদিগের কর্তৃক হত হওরায় 
মোগলেরা এ নগজের অধিকারে সমর্থ হয়েন এবং শিশু 
বাঁজাকে বন্দী করেন । ইহার পর খান্দেশবাজ্য সম্রাটের 
অধিকারভুক্ত হয়, এবং নি দানিয়ালকে তথাকাব 
স্থবেদার নিবুক্ক করিরা ২১৬১) ক্সাগ্রায় প্রত্যাগমন 
করেন ! 

আকবরের মধ্যম পুজ সুধা ১৫৯৭ অরে, এবং ৩র 
পুত দানিয়াল গাঁনপদোষে ১৬*৪ অন্দে পরলোকগত 
হয়েন। নেলিম (জেহার্গীব) নামক তাহার জোয্ঠ পুত্র 
১৬৪১ অন্দে বিদ্রোহী হওয়াতেই আক ববর্ধক, দাক্ষিণাত্য' 
তাগকরিয়া আগ্রায় যাইতে হম-তিনি এ বিদ্রোহ 
নিবারণকরিয়া সেলিসকে, বাঙ্গালা ও বিহারের লে 
দার করিশ্াদিলেন। বাহাহউক, উপর্শরি ছুই পুত্রের 
শোকু পাওয়ায় আকবরের স্বাস্থাভঙ্গ হইল। ইহার 
পুক্বেই তিনি সেিমকেই আপন উত্তরাধিকারী স্থির 
বৰিয়াছিলেন$ কিন্তু মধ্যে সেলিমের পু (রাজ মান- 


(১৬০৫) আকবরচরিত ৫৭ 


সিংহের ভাগিনেয়) থসরূকে সম, কবিবাঁব চক্রান্ত 
হয়| সেই চক্রান্তে লিপ্ত ভাবিয়া সম্রাটেব প্রিয় পারি- 
“বদ আইন-আকবরী-ব্রচযিত। আবৃল ফজলকে, সেলিম 
বিন& কবেন, এব থপদকব প্রতি ভাতক্রোধ তেন । 
পরিশেষে সকল বাধা আক্রান্ত ভইল--আকবর মেলি 
মকেই উত্তবাধিকারী স্কিপ কবিয়া ১৩০৫ অন্দে পবলোক- 
যাত্রা করিলেন" 

আকববেব হ্টায় সপ্ঘগ্ঞণাশ্বিত মুসলমান সম্রীট 
ভাব্তবর্ষে কখন হয নাহ তিনি বলবান, সুত্র, পনি" 
শ্রমী, সাহসা, পরাক্রান্থ, গ্ধাপানবিবত, উদাবস্বশাঁব, 
স্টাশ্মপবাষণ, পবাঙ্গয়াপনত বাজগণের প্রতি কুপাসস্প্র 
9 বিদ্যা বাগী লোঁক ছিলেন । ঠিনি' স্থযণ সংস্কৃত 
বুঝতেন এব" সকস শান্সেণই আালোৌচনাব অন্য উত্সাহ 
প্রদান করিতেন! দাঁক্নঙ্গত ধশ্ধেই তিনি বিশ্বাস 
করিঞ্রেন কি কোন ধশ্মেই দ্বেধ কখিতেন না ইহাৰ 
পৃব্বধত্তী মুলমানবাঁজগণেপ সমযে তিন্দুদিগকে “জিলিষা 
নামে মন্তকগনগীজ্ঞীবে করণ দিতে হত ১ তিনি তাহা 
এবং তীথযাত্রাদেব শুক্ধ বহি কাঁব্যাছিলেন । বাজপূর্র 
গাজা তোডক্ষক্টেব সাহানো বাদ গ্রভেব উত্তম হিসাব 
্রস্তত কারয়াছলেন। ইহার” পৃর্বঝঙ্টী দুসলমানদিগের 
সময়ে হিন্দু বাজগণের প্রথাগ্থসাবেই ( য্টৈঞ্শা বা'পঞ্চমা'শ 
বা চহুথাশ ] শসা, করগ্রহণ হইত-ইহাথ "থে 
নির্দিষ্ট মানদও 4 সমু "ভুমি পরিমাণ হয়, বং 
প্রতিবিঘায়, ১৯ এ্বৎ্সরেব উৎপন্ন, জ্ধ্যেঃ এ গড় ধবিয়' 
এবং তাহার তৃতীংশ দ্রব্যেব মুল্য স্থিল কঞ্জর্য। কব- 


৫৮. জেহাহ।"। (১৬০৫) 


নির্ধারণ হয় এবং শসোর পরিবর্তে টাকা দ্বারা এ কর 
আদায়ের নিয়ম হয় ইহার পূর্বে সেনারা রাজকোষ 
হইতে বেতন পাইত না-ভাহাঁদের অধ্যক্ষের জায়গীর 
নামক যে ভূমি পাইতেন, তাহা হইতেই উহাদের বেতন 
দিভেল |--এই নিয়মে উহাদের নিয়মিতরূপে বেতন 
পাওয়ার এবং নির্দিষ্টসঙ্খাক সেনা থাকার বিষয়ে নানা 
পৌলষোঁগ ঘটিত; এজন্য আকবর সে প্রথা রহিত 
করিষা রাজকোষ হইতেই সেনাদিগের বেতন দিবার 
নিয়ম করেন? 

আকবর সমুদয় সাআাজাকে ১৫ স্থুবা বা প্রদেশে 
বিভক্ করিয়াছিলেন, যথা ১ কাবুল, ২ লাহোর, ৩ 
দিলী, ৪ মুলতারন্,। ৫ আগরা, ৩ অযোধ্যা, ৭ আলাহাবাদ, 
৮ মাগীর, ৯ গুজরাট, ১০ মালব, ১১ শীবহীর, ১২ 
বাঙ্ষালা, ১৩ খান্দেশ, ১৪ বরার, ও ১৫ অহম্মদনগর | 
সকল সুবারই সর্ধন্থষ প্রতাসম্পন্ন এক এঞ্জন হুবাদার 
অর্থাৎ কর্তী এবং মআয়বায়ের হিসাব রাখিবার জন্য 
ভাহাদের অধীন এক এক জন “দওয়ান গাঁকিতেন। 


জেহাস্্রীর। 


১৬০৫---২৮। 
সেলিম, ১০৫ 'অকে সিংভাদ্নে আরোহণ করিয়া 
_জেহাঙ্গীর + অর্থ'ৎ ভূষনবিজরী এই নাম গ্রহণকরিলেন | 
সর্ব প্রথমেই ,তিনি র'জকার্য্যে মুনোনিবেশ করিয়। 
কতিপয় বিরক্তিকর শুর্লে অপ্রচলন, নাপাকর্ণচেদেরূপ 
দণ্ডের [নব'রণ, মদিবাসেবননিষেধ প্রভৃতি সৎকাধ' 


(১৬১১) মহরল্‌ নেপা। ৫৯ 


দ্বারা সকলের অন্থরাগভাজন হইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন এবং ঘণ্টাধ্বনি দ্বার আহ্বান করিয়! সকলেই 
ভাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, ইহার স্ুব্যবস্থ। 
করিলেন 

পূর্বে উল্লিখিত হইযাঁছে, নিজপুত্র খসকর প্রতি 
সম্রাট জাতক্রোধ ছিলেন। খসকু এক্ষণে আপনাকে 
নিরাপদ ভাবিট্তে না পারিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ধক দেশলুণঠন 
করিতে করিতে কাবুলে দিকে পলাধন কবিতে লাগি- 
লেন। এ দিকে সম্রাট, সসৈন্যে গমনপুর্ববক পঞ্জাকে 
তাঁহাকে পবাস্ত, ধৃত ও নিগড়বদ্ধ কবিলেন এবং তাহার 
ণ** অনুচথকে তীাহাবই সমক্ষে নিহত কবিলেন। এ 
সনয় হইত মুক্টাকাল[ ১৬১১ ] পর্যন্ত খসধ্ বন্দীভাবেই 
ছিলেন। 

১৫৯৯ অরন্ষে অহম্মদনগর মোগলদিগের অধিকৃত 
হইয়ার্ঈছল, ধ্কস্ত তৎপরে মল্লিক আশ্বাব নামক একজন 
আবিসীনিয় প্রবল হইয়া মোৌগলদিগেব সহিত যুদ্ধীরস্ত 
করেন, এবং**৩১৬ অন্দে তাহাদিগকে দূবীকৃত করি! 
এ রাঙ্যেব পুনরুদ্ধ'র কবিয়া লইলেন। 

১৩১১ মধ্দে সম্রাট, বিখ্যাত নুবজেহাঁনের পাণ- 
গ্রহণ কেবেন। গিয়াসউদ্দীন নামক *এন্ঠ জন পাবসীক 
তিহবাণ হইতে স্পবিবাবে ভাবতবঞ্ধে মাসিতেছিলেন 
পথিমধ্যে তাহার 'পৃত্রী এক কর্ন প্রস্ব করেন। 
গিষাস, তাতে এক্স ”ঃ সম্বল "হইযাছিলেনু কে 
'কান্তরূপে প্রতির্পালন করিছ্টে পাবিঠ্বন না, বুঝি! 
পধিপ্রান্তে কন্যার্ক নিক্ষেপপুর্বক চলিয়া ্লাইসেন। 


৬০ নুরজেহান। (১৬২১) 


দৈবযোগে এক বণিক তব পথ-আলো-করা কন্যাকে 
দেখিতে পাইয়! তুলিয়ালয়েন, প্রতিপালনে প্রবৃত্ব হয়েন 
এবং তাহার মাতাপিতাকে জানিতে পারিয়! তাহাদি* 
গকে সমর্পণ করেন । গিয়াস ভারতবর্ষে আপিয়! ক্রমশঃ 
আকবরের এক জন প্রধান কর্মচারী হয়েন এবং মহর- 
শনেসা নামী তাহার সেই কমা! ভুবনমোহিনী যুবতী 
হইয়া উঠেন। সেলিন উহাকে দেখিয়া বিবাহকরিতে 
নিতান্ত উত্স্ৃক হইয়াছিলেন, কিন্তু আকবরের প্রর্তি- 
'কুলতায় তাহ! হয় নাই--সেবর|। নামক একজন আফ- 
গানের সহিত উহার বিবাহ হইযাছিল। বিবাহের পর 
সেরা সেলিমের দৌপাঁআ্মাভয়ে প্রাণ ও পত্বী লইয়! 
বদ্ধশানে আগমনপুর্বক উনার অধ্াক্ষ নিধক্ত হইয়াছি- 
লেন। এক্ষণে ভোহাঙ্সীর ফেমন সম্রাট হইলেন, অমনি 
মহবলনেসাকে হস্তগত করিবার জন্য অধ্বীব হইয়া পড়ি- 
লেন এবং সেরখীর বিনাশসাধনের নিমিত্ত কুতৰউদ্দী- 
নকে বাঙ্তালাব স্তববাদার করিয়া পাঠাইলেন। কুতৰ, 
বীরপুরুষ সেরের হস্তে নিহত লইল্লেনঃ "কিন্ত অনেকে 
গমবেত হইয়া সেরকেও বিনাশ করিল এবং তৎপত্বী 
মহরলনেসাকে দিল্লীতে লইয়াগেল। গায় ৪ বৎসব- 
পরে জেহাম্্রীটরর, "সহিত তাহার বিবাহ হইলে তিনি 
নৃবজেনার্ন ['প্রথিবীর আলোক) নামে ভারতবর্ষের 
সর্বেশ্বরী হইলেন। টাঁকাতে জেহাঙ্গীবের নামের সহতি 
উইাবও নাম মুদ্রিত হইত্লোগিল। 

এই বিবাহের পর অহম্মদ নগরের পুনরুদ্ধারের্‌,জদ্য 
পার্কিজ নামক সম্রাটের ২য় পুত্র প্রেরিত হইয়াছিলেন। 


(১৩২৯) সরু টমস্‌ রো। ৬১ 


কিন্তু মন্পিক আম্রের রণকোশলে সে বাঁরেও কুতিকা্ধ্য 
হইতে পারেন নাই । ইতি পুর্ধে সম্রাটের ৩ পুত্র খরম 
উদরপুরের রাঁণার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া কৃতকার্য ও 
যশস্বী হওয়ার, সম্রাট তাাকে সাজেহান (ভুবনপতি ) 
উপাধি দিয়াছিলেন। এক্ষণে মাজেহান প্রোরত হইয়া 
অনুকুল দৈববলে আহ্বারকে বশীকৃত ও অহম্মদ নগব 
অধিকৃত করিধলন। 

১৬২০ অন্দে মগ্রিক মান্বার সন্ধিভঙ্গ কর্পর! & প্রদেশ- 
স্থ স্ুবাদারের আবাসস্থান বশানপুর আকরমণ করেছ, 
কিন্ক সাজেহান পুনর্বার প্রেরিত হয়েন, এখং পুশব্বার 
তাহাকে আয়ন্ত করেন। 

ইছলওের গাজা ১ম জেয্সের রাঁগদূষ্ট সর উন পা 
সাহেণ দিলীভে আসিয়া মভাসমাদারে ১৬১৫ হই 
১৬১৮ অর্ধ পরাস্ত অবাস্কাতি করিয়াছিলেন জাবহন্ণশ 
ইজঞ্ধেজদিগ্জের বাণিজ্াকার্ষোর প্বিধা করাই তহাব 
আগমনেন প্রধান উদ্বোশা।  পোর্ড,গীলেবা হর পুণ্ৰ 
ভইতে এদেক্ষেখাগিজয করিতেছিলেন । অলোক আস 
মান করেন, জেহাঙ্গীরের সময়ে চিপ কি 
তই এদেশেশ্ত।মাকের প্রচলন হ 

১৬২ অন্দে রাজ্যমধো হীষ্গালমোগ  উপাস্থত 
উন । সমাটের নি সাহবিয়ারই ঞ.সরখখীর উরস- 
জাত নূর ভেহাের »কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে টের শেষদশী দেখিয়া, যাহাতে ভঙ্ষমক্টি 


শি 
সপ 


বাজ্যাধিকারী হার্রন, তদথ* নূরমূজহাঠ চেষ্টান্থিত হই 
লেন। সাঁজেছান' দাক্ষিণাত্যে অবস্থান ভ্কালে এই 


শু২ মহুববৎ খাঁ! 


সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহী হইলেন । এ বিদ্রোহ নিবারণের 
জনা রাজকুমার পার্ষিজ ও কাবুলের শাসনকর্তী মহব্বত 
খা প্রেরিত হইলেন। তীহাদিগের কর্তৃক তাড়িত হইর। 
সাজেহান দ্রাক্ষিণাত্য ৭ বত্যাগ পুর্ধক বাঙ্গালাদেশে 
পবেশ কাবলেন এব জ্রত্য স্ববাদারকে নিহত করিয়া 
পাঁজ্যাধকাবকধণপুব্বক কিরতকাল থাকিয়া পিতার 
[নিকট বশাতাস্বীকান করিলেন । 

মহব্ব খঁ, বিখ্যাত বীপপুক্ষ। তিনি সাজেহানকে 
দমনে রাপিয়া সাহরিয়ারের বাজাপ্রাপ্তি বিষয়ে আনুকুলা 
করিতে পারিবেন, এই আশধেই নৃবজেহান কাবুল হইতে 
তাহাকে আনাইয়াছিলেন। তিনিও প্রথমে তাহাই 
কবিয়াছিলেন, ?কশ্ক ভাভার অপাধারণ বারত্ব ও সম্মান 
নশনে বাঙ্ছজা ঈষান্িত হঈতলন, এবং কাঁজকুমার পার্কি- 
(স্ব প্রাত তাগার অন্ণাগশ দেখিয়া তাহাকে শক্রবোধ 
কৰিলেন । অতএব মহব্বৎ লৈনাসমেত কঙবুলে প্রাতি- 
গমন করিতেছিলেন, এমত সমযে ত্টাভাকে সম্রাটের 
নিকটে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা পাঠান ছল 1 মভ্ববৎ 
৫০০০ বাঁজপুত সনানহমত প্ুত্যাবর্ডন করিয়া কাবুল- 
গামী সম্রাটের বিপাশাবামততীপঙ্গ শধিবসনিধানে উপ- 
স্তন হইলেন '-এর্ক স্নিংলেন, সম্রাট তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেদ লী 1 ইহাতে তিনি অতিশয় অপমান- 
নোঁধ 'করিলেন এব” সেই অপমানের শোধদিবার জন্ত 
সঘা্টের সেনাসকল বিপাশা পাব হইলে পর, নিজ রাজ- 
পুত সেনা সঙ্গে লইয়। শিবিষ্বপ্ত সম্রাটকে বন্দী করিলেন । 
বাস্জী স্বাশীব বন্দীভাববিমোচনের জন্য অনেক কষ্ট- 


(১৬২৭) নাজেহান। ৬৩ 


গ্বীকার ও অনেক সাহপিক কার্য কবিধাছিলেন, কিন্তু 
ফোনরূপেই কুতকার্ধা হইতে না পাখিষা, পরিশেষে 
”আন্মসমর্পণপূর্ববক বন্দীভাবাপন্ন স্বামী সভিত মিলিত 
তইলেন1 মহব্বং প্রায় এক বতসনকাণ সম্বাটকে 
কাবুলে আধন্ত বাঁখিয়াছিলেন, কিন্তু কখন অসম্মান 
কণেন নাই | অনন্ত চত্ুনা নৃগেহানেব বদ্ধিকৌশলে 
সম্রাট, বন্দীদশ! হইতে নিষুক্তি তযেন, এব মতববহকে, 
পলাইয়া দাক্ষিশান্যে সাঘজহীনেব সভিভ, গিলিঠ 5৯75 
হঘ। 

এই সমষে সাজেহান ছববস্তাপন্ন ভউয! গাবস্তদেশে 
গমন কবিনাব সঙ্কয কনিতেষিলেন, কিন্ত এক্ষণে (১৩২৪। 
পাবিবজেব ভঠাং নুহ ভগষাধু এন মহব্বৎখান 'আন্তকপ7 
পাঁণযাব তাহা বাজাপ্রাপ্ুা আশা প্রনকজ্জীবত হইগ।। 
ঈহাবইঈ পণবংসব সম্রাট কাশ্মীণ ভইছে ল'হোপে আিনা 
৬০*্বংসস ্বযঃক্রমকালে পর্বিসঞ্চিহ শ্বীসম্ণাগ প্রাণে 
'তাগ কবিলেন | [১৬১৭] 

জেভাঙ্গীষ্টৰব *একনাত্র পানদোব “তন্ন আব কোন 
গুকনব দোষ ছিলনা । ভিনি প্রজীদশেব বিবাদেন 
নাধা বিচাখ কনিবার জনা বড়ই উত্স্ক ছিলেন । 


সা জেহান 
+৬২৭--১৬৫৮। 
পিতার মৃত্াস-বাদ শ্রবর্ধেব পর সাজেহান দাঞকক্জা ভা 
ইহুত সম্থবপার্দে আগতবধুব গমননপৃর্ধক বাজসিংহাসন 
অধিকার কবিলেন। নুবক্ষেভানের ভ্রাত] অঞ্াফ, খ। নিজ 


৬৪ সা জেহান। (১৬২৭) 


পিতার মৃত্যুর পর তদীয় রাজমন্ত্িত্বপদে বৃত হইয়া- 
ছিলেন । ইনি সাঁজীহানেব শ্বশুব--স্থুতরীং জামাতাঁব 
পক্ষ অবলম্বন লবিবেন, একথ। বলা বাহুল্য । সাহরিয়াব 
এবং রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ বাবরবংশীয় অপর যে কেহ 
ছিল, নকলেই হত হইপ। নুবজাহান প্রচুর বুৰ্তি প্রাপ্ত 
হইয়] রাজকাধ্যে হস্তক্ষেপ পরিত্যাগপুষ্ধক সমস্ত জীবন- 
কান [১৬৬৪ অন্দ পরান্ত |] অতিধাহিত করিলেন 1 সম্্রা 
টর সাহাধ্যকাখা উক্চ আসক খা ও মহববৎ খ' রাজ্যের 
প্রধান লাক হইব প্রচুর সম্মত কিনেন সাজী- 
তানেন সময়ে বাঙ্গনভাৰ বড আড়ম্বর ভয়-প্রথমে যে 
(দবসে তিনি সিংহাসনাকঢ় ভমেন, পববতসর সেই দিবসে 
তুলাদগুরোহ্ণরূপ একপ্রকাৰ উত্সব কার্ষে দেশ 
(কোটি টাকা ব্য হইযাঁছিল। 

সাজেহানকে সব্বপ্রথমেই দাক্ষিণাভোর যুদ্ধে মলো 
নিবেশ করিতে হইবাছিল। খাজাভানলো দি নামক 
 দাক্ষিণাত্যেক কৌন প্রবল সুবাদাৰ স্বাধীন হইবাৰ 
মানসে গোপনে অহম্মদনগবেব পুব্ধীরধিপতিব সহিত 
যোগ করিয়াছিলেন। তনি এক সমযে আগ্বীয় গিষা 
সম্াটেব অনিশ্বস্তভাঁব বুঝিতে পার্রিরা প্রকাশ্রপে বি- 
ড্রোৌহী ভায়ন, একং শক্ষণত্যে গমনপূক্কক আহম্মদনগ- 
বের রাজার সহ১৮।,গ সম্রাট -সেনাদিগের সহিত অনেক 
যুদ্ধ গিয়া পরিশেষে বুন্দেলখণ্ডে নিহত হয়েন | 

'ধাঁ'জাহান নিহত হইলেও দাক্ষিণাত্যের ধুদ্ধ অনেক 
দিন চলিয়াছিল 1 * দোগলেবী কখন আহন্মদনগর, কখন 
বিজয়পুণ, বথন উভরপাজ্যই যুগপৎ আক্রগণ করিতে 
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প্রবুস্ত হইলেন, কিন্তু অনেকদিন পর্যান্ত [কছুই কৰিতে 
পাবিলেন না! এই সময়ে প্রসিদ্ধ শিবদীন পিত। 
সাতঙী আহক্মরনগবেন লান্নহিত অনেক স্বান অবিকাপ 
কবিয়াছিপেন। এই "সকল (দাখবা সাজান স্বষৎ 
দ্াক্ষণাতে) গমনপ্রর্বক বিজসপূণ প গধনকুণ্ডানগবক 
বশ্যতাস্বীকাধ $ কথাইলেন, এন সাহাুক পবাজি 
করিচলন, স্থতপাং ১৩৩৭ অন্দে আভন্মনগবেব গাল 
বোগ একবাবে নিবুন্ু হইল্‌। 

বাঙ্সাণাদেশেব প্রাচান নগব দপুগ্রামের সন্গিভত 
গোপন | এক্ষণে হগণী ] শামক জ্ঞানে পাভগীেবা 
অনেক দিন হইতে বাথজ্য কাণতোছলেশু , স্টগ্রাদেও 
তাভাদেখ এক কুঠীছিল। পাঙ্গানাপ ভা২কালি 
ধানী ঢাকা নগণঞ্ছ নবাব, (পাভণচা।পগের নানাবিধ 


৯ 
০ 
টে 


উপদ্রবেধ কাব উল্লেখ কাঁপষা ডমাটেণ নিকট আত 
যোগ কাধলেন । লাজেজান পভবিদ্রোঙ্জে লিপু হইদা 
বাঙ্গালাষ শি প্রান কিমা “এপ স্ভ লীজে- 
দিগে নিকউ হইছে লাঙ্গামা পান নাই, এজন তদবা 
উহাদের প্রাতঞন্ধক্ঞ ছিসেন। শ্তথা, উহাদিগকে 
জ্ভগলী হইচুত ভাডাইবাদবাৰ এজনা আদেশ প্লেন 
আদেশ, আঅনঙ্ঘা নব হত্া-স৯ কালে গপ্রণিপটিলত তঈ | 
[১৬৩১ || 

এই সমধে কাশ্প বে শীসনকঞ্তী আলীনদ্দ এ 
স্বগ্রভ পালস্যবাঞ্ছজব প্রতি, বিবন্ত, হয়া লাজেহানকে 
ধরীজ্য সমর্পণগুব্বক তাহাখ শবঠাপন্ন হইনা থাকেন 
দিল্লীর সমীপে ইহাবই নিখাত* কতিনঞ্িং অধ্য।পি জট. 


৬৬ পুত্রদিগের বিবাদ। (১৬৫২) 


হয়। আলীমর্দান প্রথমে রাজপুত্র মুরাদ ও পরে আর- 
জেবের সহযোগে হিন্দুকুশ পর্বনের উত্তর পশ্চিমস্থ 
বাহিলকরাজ্য কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তত্রত্য ইউজ্বেক জাতায়দিগকে আয়ন্ত রাখিবার 
চেষ্টায় কতকাধ্য হইতে পারেন নাই । কান্দাহাররাজ্য 
পারসীকেরা পুনর্বার অধিকার কারি! লইয়ীছলেন । 
সম্রাটের পুত্র দার ৪ আরপ্রেব অনেক যুদ্ধ কাঁরয়াও 
উহার পুনরুদ্ধারে সনর্থ হয়েন নাই । 

এই বণয়ে এতাড়ম্মপ প্রবর্তিত প্রপালা অগ্রমারে 
পাক্ষণাতোর ভীম সকলের জরিফু কার্য সমাপ্ত হওয়ায় 
এাজস্বনংগ্রহের,নৃুতন বন্দোবস্ত হয় । 

১৬৫২ অবকে রাজকুমার আরঞ্জেব দাক্গশাতোগ 
'স্ুবাদার হয়েন। তিনি গোলকুগ্ডার বাজমন্ত্রী, শ্বপ্রভুব্ 


প্রাত অপরক্ত নারজুযাক ্ হত হইর। এ রাজ্য সম্পৃর্শ 
৫ া 
বপে আবকারকুক্ কার ইচ্ছ। করিলেন, এবৎ 


" বান্্ালার হাংকালক শুলাদার, নিজন্রাত জার কন্যার 
সহিত পুত্রের বিবাহ বিতে যাহবারর বাত্রা? ছণে সসৈনো 
গমন কণ্রয়া এ বাঙ্য জ [কণপুক্বক অধক্ার কারলেন। 
তত্রত্য রাজী € বাগিত হইয়* উপবুক্ত রাজস্ব প্রান এব । 
আরঞ্জেবের পুএর নধু্ননকে কন্যাপ্রদান কাপর নিক্কাতি 
পাইলেন্‌। এই "সহয় হইতে মীরজুক্তা জারঞ্জেবের প্রিয় 
সেন্ুপতি হইলেনং অনত্প 'পাজেহানের শুরুতৰ 
গীড়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার রাজণাধিকাব ল্য 
তিৎপুত্রদিগেধ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল 

'সাজেহানেক্ ৪ ত্র ও€ কন্যা ছিলেন--জোষ্ঠ দারা- 


(১৬৫৭) বিবাদ । ৬৭ 


সিকো, ্য সথজা, ৩ আরঞ্জেব এবং ৪র্থ মুরাদ । কন্া- 
দবয়ের মধ্যে জোষ্ঠী পাদ্নাবেগম দারাসিকোর, এবং 
কনিষ্ঠা বোসিনাবা আরপ্রেবেব পক্ষপাতিনা ছিলেন । 
নত্রাট জোষ্ঠপুত্র দারাকেই বাজ্যাধিকাৰ প্রদান কবিতে 
মানস করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাহাকে নিকটে 
বাখিয়! পর্বন্থইতেই রাজকার্যেব কতক ভার তাহার 
উপব দিয়াছিলেন । ১৬৫৭ অন্দে সম্রট পীডিত ভইলে 
তংসংবাদ, দারা গোপনে রাখিবার চেষ্টা কবিলেঞ্ 
তাহার সকল ভ্রাতাই জানতে পাঁধলেন এবং বালালাণ 
শ্বাদাব সৃজা ও গুজবাটের শ্ুবাদার মুবাঁদ বাজোপাধি- 
গ্রহণ পুব্ষক 'দন্দীৰ অভিমুখে প্রঘাণ ন্দবিলেন। ধূত্ত 
'আবঞ্েষ সেকপ না করিরা এ মাবজুম্াণ সহিত পবামশ 
কাবষা নিব্বোধ মুবাদের সহিত যোগ করিভে প্রবৃত্ত হই 
পেন, এবং আপনাব বাজ্যনিষ্পহতার ও মঞ্কাগমনাভ- 
লাষেব খ্যাপন করিযা কেধল নাস্তিক * দাবা ও তৎ- 
সেনাপাত বশ্ব্ঃ সিং হকেই শাসনকরিবান উদ্দেশে মুবা 
দ৭ সহিত যো দি দিখাব সিগ্রায় প্রকাশ করিলেন । 
এই স্শন্জা সাজেহান সম্পূন স্স্থ হইয়াছিলেন, 
তথাপি পুন্ধদিগের বিরোধ নিগৃত ভইুলনা। বাবাণপার 
সমীপে দাবা ও ভৎলহযোগী বাজ! ভ্নিংহেব সহ্তি 
ঘুদ্ধে হজ পরাজিত হইয। বাঙ্গালঞ্য প্রতাবর্ভন করি- 
লেন। এ দিকে মুবাদ ও আরঞ্জেব ফ্লিলিত হইয! আঠন- 
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* দ্বার। ধর্দু বিষ স্বাবীন মতখাদ প্রকাশ কয়িহেন, এই জন্তু ও 
অতিভক্ত মুনলমানের। তাহাকে নাস্তিবষ্নলে ৯ 
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তেছেন, শুনিষা তাহাঁদেব দমনার্থ রাজ। যশবন্তুসিংহ 
পপ্রখিত ৬ইলেন, কিন্তু তিনি উজ্জধিনীব নিকটে পরা- 
[জিত হইযা স্ববাজা যোধপুবে পলাষন কবিলেন। অন- 
গতর দা অগ্রসব হইযা আগ্ধাব সমীপে আবঞ্জেবেব 
সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিছ দৈবপ্রতিকূপতায পণা 
ভিত হইবাদলীত গলাধন করখিলেন। এদিকে আব 
.প্রাব জযলাভে প্রফুল্ল হইযা আগবাঁৰ প্রবেশ কবিলেন 
এবং দাবাব প্রতি পিভাব স্সেহ কোনরূপে বিচলিত 
হইবার নহে, বুঝঘা পিতাকে এ নগবস্ক আবানছুর্গে 
বন্দী কশিধা বাগলেন | শ্তপা যদিও সাজেভান ১৩৩৩ 
অব্দ পর্যাপ্ত ভ্ীবাত ছিলেন, তথাপি ১১৫৮ আব্দেই 
তাভাব বাজা।ধিকীবেব শেৰ হইবা ছল, পলিতে হই-ব। 

সাজ্হোনের সভা অতিশণ সমুদ্ধিশালনী ছিল। 
তিলি প্রাব ৭ .কাটি টাকা কাব কশিা নানাবিধ মণি 
ম[ণিক্-বিক্রষিত 'ম্যুবতন্ত” নামে এক পি“হাসন প্রস্তৃত 
কবিযাছিলেন। তিনি মসজাদ প্রক্ততি বঙ্ঘক বযণীৰ 
প্রাসাদ নিম্মাণ কবিবাছিলেন, ভন্মধো মাণব' নগবে 
'মমতাজনহল? নানী আপন প্রেবপী মভিষীৰ সমাধির 
উপবিভাগে বভবিধ প্রশ্বঘটিন ( এক্ষণে তাজ মহল 
নামে খ্যাত) বে প্রাসাদ (নাম্মতি ভয, ভাতার ভুলা 
মনোহধ অট্টালিক় ভমণ্ডলে আপ নাই । তাহাব 
অরধিকাবকালে কি' শিন্দু কি যুশ্পমান সকল প্রজ্গাই 
ন্যাব্যবিচাবলাশে»পবিহষ্ট 1ছল।  তী্টাব বাজ্যছ্রাতিব 
'সময়ে ধনাগাঁবে নানাবিধ এণিমীণিক্য (এব অনান ২৪ 
কেটি মুদ্রা মনু ছিল । 
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(১৬৯৮) আরঞ্জেব। 


আরঞ্জেব। 
৯৬৫৮-৯১৭০৭ | 

আরজেব ও মুরাদ, মিলিত ভইয়! দিল্লীতে পলাধিত 
দাঁরাঁর অনুসরণ করিলেন । পথিমর্ধো নিশ্বাসঘাতক 
'আরঞ্জেব নির্রবোধ মুবাদাকে নিগড়বদ্ধ কিবা গোয়া 
লষরের ভর্গমণ্যে (প্রন করিলেন এবং 'দলীত্তে গমন- 
পৃব্বক আপনাকে সম্রাট বপিয়! “ঘামণা কর্ধিঘাদিলেন 
(১৬৫৮)। এ সময়ে “আলমগীণ' বিজদী) এই 
তাহার উপাধি তয় " 

আরঞ্জেব যদিও সপ্াট হউলেন, তথাণ্প দানা ৪ সভা 
জীবিত থাকিতে ভদৃল্তনহ। নাত, লাবপ ভাত [প্লান 
সাধনে কুতসঙ্কল্প হইলেন | দারা আও আন্নসলণে 
ভীত হইয়া গ্রথমভঃ মূলভানে পলানন কপিলেন | গে 
তথা হইতে এক এক কবিষা অচুনক র্রাভপত সদ্দাবের 
নিকর্ট যাইর়* আশ্রয় 'প্রীর্থনা করিলেন | -ঘনস্তন কান্দী- 
হারের সন্নিহিত ভন নামক পদেশের শাসনকর্তা বিশ্বাস- 
ঘাতকভাপুব্বক বস্তা গীকে ধরিয়া আবঞ্জেবের [শকটে প্রেলপ 
কশিলেন। নিষ্টব আরগ্জেব জোষ্টভ্রাতী ক অতি ভীন- 
?িবশে দিন্ীনগঠ্রধ পথে পে $লাদিত ক-বয়া মুসলমান 
ধর্মতাগেকপ মিথাপরাঁধে তীভার শিরশ্টে কবাইলেন 
'এব* কপটশোক গ্রকীশপর্দসাক নাতানু শর ঈম্গ্ডের উপব 
কতই অশ্রুববণ কারিল্বে ! ইহার পুর্বে সুজা বাঙাল 
ভইতে পুনর্বার যাত্রা । করিয়াছিক্ষরন, এবং কাজোরারক্যৃদ্ধে 
পরাজিত হইয়! বাঙ্গলাম ফিরিয়া, আসিগাছি ইুলন। এ 
সময়ে সম্রাট আপন পুত্র মহম্মদ ও সুননাঁপতি শ্বীরদুস্্ীকে 
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জীর অনুসবণে প্রেরণ কবেন। কিয়দ্িন পবেই কুমাৰ 
মহম্মদ পিহৃসৈন্য পরিত্যাগপূর্বক স্ুজাব সহিত মিলিত 
যেন) শৃঙ্জাব কন্যাৰ পাণিগ্রহণ কবেন, 'এবং আবার 
কজাকে তাগ করিয়া পিভুসৈন্তে আমসিলে গোয়ালিয়- 
বেব দুর্গে কাবাকদ্ধ হয়েন। নাহ হউক স্থজ' মীরজুন্্া- 
কনক পবাজিত হইব প্রথমে ঢাঁকাঘ ও পবে আবাকানে 
পলাধম কবেন এবং শেষোক্ত স্থানের বাজাকর্ভক সবংশে 
নিত হধযেন! দাপাব পুত্র সংলনানও সপরিবাৰে 
ডগাবালিষবেল ঢর্গে নিবদ্ধ থাকি" অল্লাদন পলেই প্রাণ 
তাগ করেন । সুবাদও ১৬১১ অকে এক মিথাপবাধে 
প্রাণদণ্ড প্রাপু হমেন। শিছুপ দ্রধাম্মা আন্প্জেব এইরূপে 
ভ্রাতা, ভ্রাতপুত্র প্রভৃতি নকল মশীকেই বিনষ্ট কবিয়! 
বাজ্য নিষ্কণ্টক কবিলেন। 

অন্ান্ত গৃহশক্র বিনষ্ট হইলেও এক্ষণে সাহসিক ও 
পরা ক্রান্ত মীধজুক্নাই সম্াটেব শঙ্কাস্থান বতিগেন | তিনিও 
১৬৬৩ অদ্দে আমাম জব কবিয। চাঁনদেশ আক্রমণার্থ 
ঘাত্রা কবিলেন এবং অরুভকাগা হই 9 প্রহ্যাবর্তনসমযে 
ঢাকানগবে পতান্থু হইলেন । 

এই সময়ে আরঞ্জেবেব,কোন গকতব গীডা উপস্থিত 
হওয়াঘ তাহায। “দপ্রাপ্তিৰ জন্য নাঁন। চক্রান্ত হইতে 
লাগিল | কেহ 'সাজেহানকে, কেহ বা মঅপব ব্যক্তিকে 
বাজপদ প্রদ্দান কবিবাব নিিন্ত ন্ত্রণ। করিতে লাগিল, 
কিন্'আবঞ্জেবের বুদ্ধি, সান্স ও বিক্রমে সমুদয় চক্রান্ত 
বিফল হইল। তিনি নুস্ক ইন শবীবশোধনার্থ কাশ্মীরে, 
গমন করিংলন্। 


(১৬২৭) মহারাস্্রীয় জাতি ! ৭১ 


ইহার পর আবঞ্জেবকে মহাবাস্ীয়দিগের সহিত যুদ্ধ 
ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়। ভাবতবর্ষেৰ মানচিত্র বাহিব 
*কবিয়া, পশ্চিমউপকূলস্থ স্বাঁটনগব হইতে তৎপুর্ববদিগ- 
বর্তী নাগপুণেব কিঞ্চিৎ পুর্বভীগ পর্যন্ত এক কল্পিত 
বেখা, এবং গোধা নগব ভইতে চান্দা নগপপর্যান্ত আব 
এক কল্পিত বেখা, পাঁত কবর এবং “দই বেধাদ্বষেণ মপা- 
বর্তী সমস্ত স্থানাকেই স্থলপে মহাঁবাস্ীদেশ ধবিষ্ণ) লগ 1 
সহা পৰ্ধত এই দণশব মধোই অবস্থিত; নম্মর্দা, তাপ্তী, 
গোদাক্রী, ভীমা, কৃষ্চা এই সকল নদী ইভাব কোন না 
"কান প্রদেশে প্রবাভিত। এই পান্বভ্য ও উর্ধব প্রদে 
শেব অধিবাীবা খর্ব, দঢকায়, পবিশ্বমী, কষ্টসহ, বধ্য- 
বসাধী ও ধৃত এবং সচবাটব “নভাবাস্্ নান খাত) 

মহাবাস্রীদদিগেক আদিন বিখবধণ গ্ুজ্ছেব। মোগল 
আধকাবের স্মযেও ইহা।দগেণ কোন নাক বাজ ছিল 
না।* একঞ্এঞক জন গ্রাধান তইব। ম্রদ্রক্ষদ্ত্র স্কানেব উপব 
কর্তৃত্ব করিত। অহম্মদনগণ ও পিজযপুবেব বাজাদিগে 
সৈনিক বার্ধো জ্বনেকে নিমুক্ত ইত | অশ্বাবোণে 
ইহাদিগেব বিলক্ষণ নৈপুণ্য দোখমা দান্সিণাতাস্থিত 
মুনলমানেবাও হহাদিগকে সৈ[নক কধিতেন। এইরূপে 
ইহ্াঝু বীৰ ও সাহসিক জাতি হইযা! উঠেন । 

অহম্মদনগবে অধাঙ্ষ মন্ত্রিক আন্বদ্থ্ষ্টী কন্মচাবীদিগেষ 
মধ্যে মল্লজী ভৌখল1 এবং বছুবাও নামে দুই সৎকুলোভ্তব 
মহাবাস্ত্রীয় ছিলেশ। এ যছককাওএব কন্যা জিজিত্বাই'এব 
সহিত ধল্লজীর পুত্র সাহাজীর বৈবাহ্‌ হয'এবং এ জিজিবাই- 
এর গর্ভে সাহাজীব ২য পুত্র শিবজী ১৬২৭$অন্ে জন্মগ্রহথণ' 
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কবেন । শিবজী দাঁদাজীপন্থ নামক এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
মভাবাস্্রীঘ প্রধানদিগের অবশ্যজ্ঞের সকল বিষয়ে স্তর 
শক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্ত লেখাপড়া কিছুই শিখেন 
নাই । এমন কি অক্ষবপবিচযপ্ত তাহাব ছিল না। শিবজী 
ক্রমে ক্রমে হিন্দুধন্মের প্রতি ঘোব অন্বক্ত, পুরাণাদি- 
বণিত-বীবকার্যা-শ্রবণে একান্ত আসক্ত এবং মুসলমান- 
দিগেব প্রতি অতান্ত দ্বণা ও গিদ্বেষ সম্পন্ন হইয়া উঠেন । 
ভান মৃগবার্থ পাব্নত্য প্রদেশে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়। 
তত্রতা গিবিছুগ ও পথ ঘাট সকল উত্তমকপে অবগত 
হইযাছিলেন এবং (সেই জ্ঞান তাভাপ ভবিযাৎ কার্ষা- 
মকলের পক্ষে বিলক্ষণ 'অগ্ুকুল ভইযাঁছিল। 

.. শিবজী অল্প বধসেই একরূপ ক্ষমতাপনন হইয়ছিলেন 
“য, ছে ৪ এলে বজযপুবপতিবৰ অনেক গিবিছু্গ এব+ 
কঙ্কণ পেশেব সমগ্র উত্তর ভাগ আধকাব কিষা লয়েন। 
১০৩ ।বজমপুন্পতি কুঁশিত হইয়া শিষজীব এপিতা 
সাহাজাকে কাধাক্দ্ধ কসেন। শিরজী পিভাব বিগদে 





সঙ্কটাঁপন্ন হইঘ। সমাট সাজেহানে শদণাপনন হষেন 
কিন্ক তাগাব অনগরহে পাব উদ্ধানসাধন করিষ' পুন 
ব্বাব বাজাবস্তাবণ উনদ্যাগ কারতে জাবন্ত করবেন, 
এব ১৩৫৫ জকি মাজেভানেব অধিকৃত দাক্ষিণৃতোব 
[কবদণ্শ লগ্নধ্পিতে প্রবুন্ত হবেন উ সময়ে কুমান 
আবঞ্জেব গোলকুণ্ডান সংগ্রাম করিতোছিলেন 1 সনগ্রাম- 
(েষেশ জযলাভ হইলে শিবন্দা তাহার নিকট শ্বরুত অপ. 
বাদের ক্ষমা প্রার্থনা5 করীয, আধঞ্জের ভাহাঁকে ক্ষমা 
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করিয়া ১৬৫৮ অকে সাম্্রাজ্যলোভের বশবর্তী হইয়। 
দিল্লীষাত্রা করেন। এ সময শিবজী বিজয়পুরপতিকে 
যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন, স্ুতবাঁং তাহাকে শিব- 
জীর অনুকূল পণে সন্ধিক্রর় কণিতে হর। এই সন্ধিদ্ধারা 
[শবজী পুনার সন্গিকষ্ট কন্কণ দেশে এক বিস্টীণ ভ- 
ভাগের স্বাধীন রাঁজা হয়েন। 

১৬১২ তবে শিবজী দিল্লীপতিন অধিকার লুঠন 
করিতে আবন্ত করিলে, দাক্ষিণাতোর স্থুবাদাব সায়স্ত৷ খা 
তাহাকে পরাভবকবিয়া .পুনানগব অধিকাবপুব্বক শ্রী 
নগরস্থ তাহার বাসগুহেই অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন । 
শিবজী তখন্‌ সিংহগড় নামক দুধে আশ্রষ লইয়াছিলেন । 
তথ হইতে এক রজনাতে বরযাত্রকদলেব্সাহত [নিশিষ' 
পুনায় প্রবেশপৃর্বক সংযস্তাখার সনস্ত পবিবাপের প্। 
বিনাশ করিলেন) কেপল সায়ন্তাখা গন পলাহয়া 
আপন প্রাঞ্থ রক্ষাকপিয়াছিলেন । 

অতঃপর শিবজী দৃঝতব স্থনে পুন আন্ত কবিলেন 
এবং সহস্র ওক্ষবাঢুবাহীসমভিব্যাহাবে আগে ৭৭ ভার্ধি- 
কৃত স্বরাট সগরের বন্দরে উত্ভীণ হু, ,%নদ্বান্না বন্থ 
সম্পত্তি লাভ বঙ্রলেন । তীাহাণ '“তবি সকল ও জলপথে 
অধিকার বিস্তার করিতে আরষ& করিলি। » 

স্ববাট নগর দিয়! মুসলমানেরা মনু করিতেন-- 
শিব্জী সেই স্থান, আ্বাক্রমণ করিয়া গ্বাত্রীদিগের “দাহাঁজ- 
লুঠন করিয়াছেন, রাঁজোসাধি গ্রহণগ্র্বক গ্বাধীন 8ই- 
যাছেন, এবং টগপকায় আপল নাঁম ফুদ্রিত কগিয়।ছেন, 
ইত্যাদি সংবাদসকল গুনিয়া” আরঞ্জেব অতিশয় কপিজ' 
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হইলেন, এবং রাজ জয়সিংহ ও দিলিরখাঁর সহিত বন্থ- 
সঙ্খাক মোগল সৈন্ঠ পাঠাইয়া শিবজীর দঙ্নার্থ চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । সেনাপতিরা শিবজীর ছুই প্রধান. 
দুর্গ আক্রমণকরিলেন । যুদ্ধকরা! শ্রেয়স্কর নয় বুঝিয়! শিবজী 
রাজ জয়পিংহের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। জয়- 
সিংহ তীহার সমিত সম্বপ্ধীন! করিয়া বাদসাহের সহিত 
সন্ধি করাইতে সচেষ্ট হইলেন । সন্ধির নিয়ম সকল 
সম্্াটেব অনুমোদিত হইলে, শিবজী জয়সিংহের সহিত 
ধিজয়পুবের বাজাঁব বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্র সময়ে 
তিনি নানাপ্রলোভনে আকষ্ট হইয়া দিল্লীর রাশঁজসভায় 
গমন কবেন । আরঞ্জেব তাহার সম্মচিত সন্মান না 
করার, তিনি আপনাকে অন্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া 
রাজসভ হইতে বিনান্তমতিতে চলিয়া আইসেন। এজন্য 
_আরঞ্জেব তাহাকে দিল্লীমধো অবরুদ্ধ করেন, কিন্ত ধূর্ত 
[শবজী সত্ত্রাটের রক্ষিব্গেব চক্ষে বৃলিনিক্ষেপ করিয়া 
ঈিল্লী-হইতে পলায়ন করেন এবং সন্যাসি-বেশে ন মাস 
দমণ করিয়। দাক্ষিণাত্াস্ক স্বীর রাজধাঁলী 'ফীয়গড়ে উপ- 
মস্ত হয়েন (১৬৬৩) । 

[শবজী দিলী হইতে পলাইয়া আপিলে, আরঞ্জেব 
আবার তাহাকে কো আনিয়া! প্রবঞ্চন করিবাব 
নানসে তাহার হ্জুনীয় অপরাধ মাজ্জনা করিলেন, তাহ'র 
বাঁঞ্জোপাঁধি দঢ় কীরলেন এবং তাঁহাকে এক জায়গীর 
[দঃপন; কিন্তু শিবজী আর ধরা দিলেন না। ১৬৬৮ 
শন্দ হইতে তিনি: বিজয়পুর'ও গোলকু'গার রাজাদিগের 
“নিকট হইন্তে রুরগ্রহণ কবিতে আরম্ভ করিলেন, এবং 


চিত সত্বরাঁমী যুদ্ধ । ৭৫ 


১৬৬৮ ও ১৬৬৯ এই ঢুই বংসরকণল নবোপার্জিভ রাঁজোর 
শাসন সংক্রান্ত সমুদায বন্দোবস্ত করিলেন 

প্ররতারণাঙ্গারা শিবজীকে হস্তগত করিবাব মশা 
নিফল হইলে, সম্রাট তীর সহিত প্রকাশ সংগামে 
প্রবৃত্ত হইলেম। প্রায় দুই বসন ঘদ্ধ হইল। যন্ধে 
শিবজী জয়লাভ করিতে লাগিলেন ; সুআরাটেব কয়েকট। 
ভর্গ অধিকার করিয়া লইলেন ; পুনর্বার সুবাট ল্টরুবি- 
লেন ; এবং খান্দেশ প্র্দশে মা উপজ্ন কবিষা ১৬৭০ 
অন্দে তথা হইতে করস্ব্ঈপ "চৌথ” অর্থাৎ বাস্স্থেই 
চতুর্থাংশ গ্রভপেব সুত্রপাত করিলেন । ১৯৬৭২ অন্দে শিব 
জীর দমনার্থ সম্রাট দাক্ষিণাতো আরও সৈনাপ্রেবণ করেন। 
কিন সে সৈন্য শিবজীর সভিত নৃদ্ধে জয়ীলশভ করিতে 
পারে নাই । শিবজীর সেনাবা জয়োল্লাসে দ্বিগুণসাহজ 
হইয়] ক্রমে প্রবলতরই ভইতে লাগিল । 

এই স্্রায়ে আফগানস্থীনের ঈশানকোণবর্ভ পার্ক 
তীরদিগের সহিত সম্রাটের বৃদ্ধ হয় । তৎপবে দিল্লীব 
সন্নিকর্ষেই এক রাজবিদ্রোহ উপস্তিত হয় প্র স্তানে 
একমাত্র পরমেশ্বরোপালক, সন্যাব্র্, জিতেক্ত্ির, সত্ররামী 
নামে এক হিন্দুপম্প্রদায় ছিল । সাগানানূত্রে তাহাদের 
কজনেরঞ্সহিত সম্রাটের জনৈ পদখুতিত বিরোধ উপ- 
স্থিত হওয়ায় উহ ক্রমে প্ররুত যুদ্ধরূষ্ছে ঠ্লারিণত হইল । 
প্রথম কয়েকবারের ধূদ্ধে সত্বরামীর। জয়লাভ করিয়শছিল 3 
পর়ে সম্রাটের বহুসঙ্খ্যক হেনা আসিয়া তাভানরুগঞ্চক 
পরাতৃত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দ্রিল। 

আরঞ্জেব মুসলমান ধর্শে অতিভক্তিদুস্পন্ ছিলেন । 
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আকবর স্থবিধার জন্য যে সকল হিন্দুপ্রথা প্রবর্তিত 
করিয়াছিলেন ইনি তাহা উঠাইয়া দিলেন। মুসলমান 
ভিন্ন সকল ধর্্ীবলম্বীদিগের নিকট হইতে জিজিয়! 
নাঁমক করগ্রহণের প্রথা আকবরের সময়ে নিষিদ্ধ হইয়া- 
ছিল, ইনি তাহা পুনর্ধাব প্রচলিত করিলেন । ইহাতে 
হিন্দুসম্প্রীদাঁয় ঘত্পরোনাস্তি বিরক্ষ হইয়া! উঠিলেন, এবং 
হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবল ঈর্ষানল প্রজ্জলিত 
হইল 1 রাঁজপুতেরা অনেক দিন হইতে মোৌগলদিগের' 
অন্ুকূলতা করিভেছিলেন ; এক্ষণে তীহারাওড বিরূপ 
হইলেন, এবং দাক্ষিণাতাবাসী হিন্দুবা শিবজীর পক্ষ 
অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ভইলেন (১১৬৭৭)। প্রায় এই 
সময়েই আরঞ্জেবেব প্রতি লোকের বিবাগের আর একটা 
কারণ উপস্থিত হয। যোধপুরের রাজা যশবস্তসিংভ 
সম্রাটেরই কাঁর্ধ্ে কাবুলে থাকিয়া গতাস্থ হয়েন । ছুর্গী- 
দাস নামক একজন সন্ত্রাস্ত রাজপুত যশবন্তের পত্তী ও 
পুত্রদিগকে দেশে আনিতেছিলেন। পণধিমধ্যে আটক 
নগরের নিকটে সম্রাট তাহাদিগকে দ্ধ স্চরেন ; ছুর্গী- 
দাস কৌশলক্রমে বিধবা রাণী ও তৎপুত্রদ্দিগকে ছল্সবেশে 
দেশে পাঠাইয়া দেন এবং অনেক দিন পমাটের সেনাঁ- 
দিগের সহিত যুদ্ধ করেন । | | 

ফলতঃ যশক্ুন্তের পরিবারের প্রতি এই অস্তায়াচিরণ 
ও জিজিয়াঁর প্রবর্তন, এই উভয় কার্যে জন্ত রাঁজপুতেরা 
প্রায় সকলেই বিরক্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের প্রতিকূল হুই- 
লেন। সর্বাগ্রে উদয়পুরপত্তি দুইবার শবদ্রোহ করিলেন, 
কিস্ত দুইবারই পরাজিত হইলেন । ' অনস্তর ' হুর্মাদাস 
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আরঞ্জেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকবরকে সিংচাঁসনপ্রাপ্তির 
প্রলোজনে মোহিত করিয়! বিদ্রোহী করিলেন। তথন্‌ 
আকবরের অধীনে ৭ হাজার যোদ্ধা» ছিল। তিনি 
তাহাদিগকে লইয়া আজমীরে অবস্থিত সমাটের প্রতি- 
কুলে যাত্রা করিলেন । কিন্তু চতুর আরঞ্জেব কৌশল- 
ক্রমে সৈনিকদ্দিকে ক্রমে ক্রমে হস্তগত ক্ষরিয়। লইলেন। 
আকবর অসহায় হইরা পলায়নপুর্বক মহারাস্ট্রীযদিগের 
শরণাগত হয়েন (১৬৮১ )। ইহার পরেও উদয়পুরপতি 
ও অপরাপর রাজপুভদিগের সহিত সম্রাটের বুদ্ধ হুইয়' 
ছিল। যুদ্ধের পরে সন্ধি হয়। কিন্তু সন্ধি হইলেও 
আরঞ্জেব ও রাজপুতদিগের মনের মিল আর কখন হয় 
নাই। 

আরঞ্জেবের আর্যযাবর্তে বাপূত থাকিবার সময়ে 
শিবজী সুযোগ পাইয়। দাক্ষিণাত্যের অনেক ভূতাগ অধি- 
কৃত করিয়। লঁয়েন, এবং পারস্যের পরিবত্তে সংস্কৃত শব্দে 
আপন কর্মচারীদিগের উপাধি প্রদান করেন । ৯৬৭৫ 
অবে তাহার সসেনখরা গুজরাট লুঠ করে এবং ১৬৭১ 
"অন্দে তিনি স্বয়ঙ মহীশূরে যাইয়া তত্রত্য পৈতৃক জায়গীর 
অুধিকাঁর করেন। ১৬৭৯ অনদ সম্রাটের সেনাপতি 
দিলির নখ 'বিজয়পুররাজা আক্রমণ * কালে, শিবজী 
বিজয়পূরপতির সহিত মিলিত হইরা না উপায়ে সত্রা- 
টের সেনাদিগকে 'অপস্তারিত করিযা্থিলেন | ইহাতে 
শিবঙ্দীর ফথেষ্ট লাভ হইল 1৬ অনন্তর ১৬৮০ জে 
€৩ বর্ষ বয়সে শিবভী মানবলীলাঁ, সন্বরণ করিলেন । 

শিবশী বুদ্ধিমান্, তেজন্বী, আনলস, উচ্চাশয়-সম্পন্ন 


৭৮ শল্ভুজী | [১৬৮৩] 


ও সুচতুব লোক ছিলেন। তিনি কেবল নিজ ক্ষমতায় 
সামান্য অবস্থা হইতে ততদৃব উন্নতি লাঁভ করিয়ীছিলেল, 
এবং বহুঅবমাননাগ্রস্ত সজাতীয়দিগকে তেজঃপু্ 
করিয়া তুলিয়াছিলেন ৷ হিন্দধার্ঘে ভাহাব আত্যস্তিক 
আস্থা ছিল। 

শিবজীর পদ তাহাঁব জোষ্টর পুত্র শস্তুজী পৈতৃক বাজা- 
সন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পৈতৃক গুণাবলীর উত্তরাধি 
কারী হইলেন না । তিনি নিষ্টুৰ, অবিবেচক ও ব্যসনা- 
সন্ত ছিলেন । শিবজীব প্রতর্তিত স্ুব্যবস্থাসকল রহিত 
কবায উহার সমষে মন্তীবাস্্রীণ সেনাবা েশলুগ্ঠন কার্য্যেই 
একান্ত আসক্ত হুইযাছিল। 

উদযপুবপতিব সভিত সঙ্গি তওযাঁধ আরঞ্জের নিশ্চিন্ত 
ভইয? দাক্ষিণাত্যজয়ে মনোনিবেশ করিলেন, এব ১৬৮৩ 
অবে স্বয* বহানপুবে উপস্থিত গাঁকিয়া পুর মৌয়াজস্‌কে 
কঙ্গণদেশলুষ্ঠনে প্রেবণ কবিলেন । থাকা? কার্ধয সক 
লেৰ এক প্রকার সমাধা চইলে সমাঁট, বিজযপুর আত 
মণ করিবাপ মানাসে অভশ্বদ মগবে ''মন কবিলেন। এ 
দেকে কক্ষণ লুগন কবায শশ্তুজী কুপিত ভইয়া নিঃশনে, 
বর্ানপুরে প্রবেশগুণ্ম ক নগব ল্াঠত ও ভগ্মীভূত 
করিয়া চলিয়।গোরন। আনাব সম্াউ, যখন্‌ বিজয়পুরেষ 
বিরুদ্ধে যাঁড। করিলেন, তথন শন্তুজী দাক্ষিগাত্যের 
উন্তরভাগ অরক্ষিত দেখিয়া! তই দেশ লুষ্ঠনপূর্বক পরস্থানে 
গ্রতনিবত্ত হইলেন। শশ্তৃী গোলকুণ্ডাপতির সহিত 
সন্ধি করিয়াছেন, জাঁশিতে গারিয়া সম্রাট, বিছয়পুব- 
্রয়াণ হগিং রাখিয়! গ্রথমে এ দেশ আক্রমণকরিলেন, 


(১৬৯২) শাস্তজী ও দানজী । ৭৯ 


এবং পবাজয়পুর্বক দেশের সর্বস্ব লুঠিয়া লইয়! রাজাকে 
সন্ধিকরণে বাধিত করিলেন। ইহার পর বিজয়পুব সম্পূর্ণ- 
বাপে অধিকৃত হইল। অনন্তব আবঞ্জেব বিশ্বাসঘাতকতা - 
পূর্বক গোলকুণ্ডাপতিব সহিত পূর্ববকৃত সন্ধি তঙ্গু কবিয়! 
এ বাজ্য, উতৎসন্ন কবিলেন এব মহীশুবদেশে প্রবেশ- 
পূর্বক মহাবাপ্রবাঁজেব জীষগীব আন্মসাঁ$ কঁবিয়া কুমাবিকা 
পর্য্যন্ত আপন সাআাজোব বিস্ততি কবিপেন ! 

শন্ভুজী এতাবকাঁল কিছুই কবিতি পারেন নাই । 
'অনন্তব সম্রাট, ভ্াহীকে কক্কণদেশ হইতে অবকদ্ধ। 
কপিযা আনিষা মুসপগানপর্্মাবলম্বন কবিতে আদেশ 
দেন, কিন্ক তিনি “তিজৌগভবাকো " অস্বীকার কবায় 
'্ঠাভাব শবশ্ছেদ হয । ১৬৮৯) । শস্থৃজীৰ পৰ্‌ শাহাব 
শশ্ুপুত্র “সাহু” বাজা হইচলন, কিন্ত তীহাব টমাত্রেষ 
দ্রাতা বাজাবাম বাঁজকার্যানিব্বাহ কবিতে লাগিতলন । 
এই সময়েঃমোগলেবা বাধগড়গগ অধিকাব কাব! সাহকে 
শন্দীভূত কাবিলেন।  বাঁজাবান থা হইতে কর্ণাটল 
অন্তর্গত ভিটা সীমক র্গে গমন কবিষ পাঁজোপাধি 
গ্রহণ কবিলেন । 'আবঞ্জেব ঞ তর্গও অধিকার কবিবাৰ 
জন্য জুল্ফিকীব খা নামক। এক ?সনাপতিকে প্রেবণ 
করিলেন । ১৩৯২) 

এদিকে বাঙাবাম শান্তজী গদাম নামক ঢইক্তন 
মভাবাইী য় প্রধানর্টক, দেশলুঠন ও চৌথ আদা কবিবার 
ভর পিয়া, দেশমধো পাঠাক্ীলেন। 'বিজবপুব ও শোল- 
কুগডাব অনেক: দৈনিক তীন্তাদের সাছত মিলিত হইল, 
সুতবাঁং দাক্ষিণাতামধো লুঠ গৃহদাহ এপ্রস্ততি উপজ্রবেধ 


৮৩ ২য় শিবজী। (১৭০) 


সীম! রহিল না? এই সময়ে মহারাস্ত্রীয় সেনাদিগের 
নির্দিষ্ট বেতন ছিল নাঁ_তাহারা লুঠ করিয়া যে যাহা 
পাইত, তাহাই তাহার সম্পত্তি হইত? তাহার! মোগল- 
দিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিত না, এজন্য মোগলেরা 
তাহাদিগকে দমনকরিতে সুযোগ পান নাই। শাস্তজী 
ও দানজী ক্রমশ জুলফিকারের সেনার পার্খদেশে গিয়া 
তাহাদের খাদ্যপ্রাপ্তির পথ রোধ করিয়। দিলেন | সুতরাং 
এআট. শঙ্কিত হইয়! সত্বরে জিঞ্জিদূর্গ অধিকার করিবার 
মানসে নিজপুত্র কামবক্সের অধীনে আর এক দল 
সৈন্য তথায় পাঠাইয়াদিলেন। জুলফিকার ও কামবকৃস্‌ 
পরস্পর প্রীতিসম্পন্ন না হওয়ায় অনেকদিন কোন বিশেষ 
কার্য হইল না। পরিশেষে (১৬৯৮) জুলফিকার জিঞ্রি- 
ভর্গ অধিকৃত করিলেন কিন্তু রীজীরাম তৎপুর্বেই 
সেতারায় প্রস্থান করিয়াছিলেন | 

এই সময়ে মহা রাষ্্রীয় সেনাদিগের গৃহবিচ্ছদ উপ- 

ত হইল; শান্তজী নিজ সেনাদিগেৰ কর্তৃক নিহত 
হইলেন; রাজারাম দীনজীর সহিত ছিলিত হইয়! বুল 
সেনার অধিনায়কত গ্রহণপূর্বক দাক্ষিণাত্যের সমগ্র 
উদ্ভরভাগে ঠলু ও চৌথ আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সুতরাং আরঞ্জেন সবিশেষ উদ্যোগী হইয়া জুলফিকাঁরকে 
মহারাস্্রী় সেনা বগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়! স্বয়ং 
মঙ্ছাবাস্ট্রীয দুর্গ সকলের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
১৭০০ তকে সেতারা বশীভূত স্মরিলেন | 

ইহার কিছু পর্কেই রাজাধামের মৃত্যু হওয়ায় তাহার 
শিশুপুত্র ২য় শিন্জী পৈতৃকপদ প্রাণ হইলেন, কিন্তু 


(১৭০৭) আরঞ্জেবের ম্বতুঠ। ৮১ 


শিশুর জননী তাঁরা বাই রাজ কার্য্য করিতে লাগিলেন । 
ইহাতেও মোঁগলদিগের সহিত যুদ্ধের বিরতি হইল না 
আরঞ্জেব মহারাস্্ীযদিগের প্রধান প্রধান, অনেক গুলি 
দুর্গ অধিকার করিলেন--তাহারাঁও সে সকলের উদ্ধারের 
চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন না) ক্রমে ক্রমে অনেক 
গুলির উদ্ধারও সম্পাঁদনকরিলেন । এই-সঙ্য়ে মহা রাষ্ট্রীয় 
সৈম্তের এত 'উিপচয় ও এত উপদ্রব হইয়ানছল যে, 
মোগলদিগকে তাহাদের ভয়ে সর্ধদাই সশঙ্ক থাকিতে 
হইত। মহাঁরান্্রীয়েরা সম্মুখ বুদ্ধ করিতেন ন'_ চতুর 
ও কৌশল কাঁরয়' ক্লান্ত মোগল সেনাদিগের সর্বস্ব লুঠ 
করিতেন । এইরূপে অনবরত প্রায় ২০ বৎসর কাল 
মহারাহ্ীয়দিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া আরঞজ্জেব ক্লান্ত 
ভইয়! পড়িণেন, তাহার বাককোঁষ শূগ্ভ ভইল; সুতরাং 
সেনাদিগকে নিপ্ধীরিত বেতন দেওয়া কষ্টকর হইয় 
উঠিল। বাজপুতদিগের সভিত সংগ্রাম তখন মধ্য মধ্যে 
চলিতেছিল, এবং আগরাঁর সন্নিহিত জাঠদিগের সহিত ও 
বিবাদ উপস্চিষ্ঠ হইয়াছিল । এই সকল নানা কারণে 
আরঞ্জেব মহারাই্ীয়দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, 
কিন্ত তাহারা তীর ছ্দশা। বুঝিতে পাপিয়া অসঙ্গত 
পণ চাৃহিয়। বসিলেন । গর্ত আরফগ্রব' সন্ধি না £করি- 
যাই উপদ্রব সহ করিতে করিতেই অহ্য্দ নগরে গমন 
করিলেন, এবং 'গীহদয় হইয়। সেই: নগরেই ১৭০ অব্দে 
৮৯ বর্ম বয়সে কলেবর ত্যাগ করিলেন । 

আরঞ্জেব সাইসিক, অধাবসায়ী, তীক্ষবুদ্ধি, ধূর্ত, ও 
বিচারকীাধ্যে গ্ভায়পরায়ণ ছিলেন। তৃতিন্বি অতিভক্ত' 


৮২. বাহাঁছুর। (১৭৭) 


মুসলমান ছিলেন, বলিয়া! মুললমানলেথকেরা তাহার 
যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তাহা হইতেই মোগলরাজ্য উন্ন- 
তির পরাকাষ্ঠায় উঠিক়্াছিল এবং তাহ! হইতেই উহার 
অধঃপতনের সুত্রপাত হইয়াছিল। নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ততা- 
বশতঃ তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, স্থৃতরাং 
কাহাকেও কেহ বিশ্বাম ব। শ্রদ্ধা করিত না । জিজিয়া- 
প্রচলন করায় ও হিন্দুদিগকে রাজকর্ম্ে নিঘুক্ত করিবার 
নিষেধ করায়, তিনি হিন্দ্মাজেরই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন। 
তিনি পিতার প্রতি যেরূপ গহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
তক্জন্ত মৃত্যুকাল পরাস্ত অন্ততাঁপ পাইয়াছিলেন। 


পি ডি 
ওসি ০১:07 চর 0. 0 ররর 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 





বাহাছর সা। 
১৬০৭__-১৭১২। 


ারপ্রেবের তিন পুত্র ছিল-_-মোয়াজ।ম, মাঁজাঁম ও 
কামবক্স। তিনি মৃত্যুকালে, তিন পুত্রক্ষেই রাজ্য 
বিভাগ করিয়া লইন্নার আদেশ দিয়াছিলেন ; কিন্তু কাধ্য 
তাহ]! খটিল না। তাহার মৃত্যুর পর ফকলেই রাজমুকুট- 
লাতার্ঘ লোলুপ ও পরম্পর যুদ্ধে প্রবুন্ত হইলেন । সেই 
সকল যুদ্ধে অপর সকলেই মিহত হইলেন-__জ্যেষ্ট মোয়া- 


(১৭১২) নানক। ৮৩ 


জাম “বাহাছুর সা” (১ম সাহ আলম) উপাধি গ্রহণ- 
পূর্বক সম্রাট হইলেন | 

শস্তুজীর পুত্র সাহু মোগলদিগেব বন্দী হইয়াছিলেন, 
এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । আরঞ্জেবের মৃত্যুর পর 
আজাম্‌ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন! এক্ষণে সাহু দাক্ষি- 
পাত্যে প্রবিষ্ট হইলে ক্াহাকেই রাজোর, প্রত উত্তরা- 
ধিকারী বোঁধকা বিয়া অনেকে তীহার পক্ষ অবলম্বনকরিল, 
স্থতরাং এই উপলক্ষে মহাবাস্্রীষধিগের মধ্যে দুই দল 
হইল। বাহাছুর সা বিবেচনাপূর্বক সাহুর পক্ষই প্রবল 
রাখিলেন এবং তীাহারই সহিত সন্ধি করিলেন- সন্ধির 
এই নিয়ম হইল যে, মহারাস্ট্রীযদিগের প্রার্থিত চৌথ 
প্রদত্ত হইবে, কিন্তু মোৌগলেরাই উহা আদায় করিয়া 
দিবেন--মহারাক্টীরয়বা স্বয়ং আদায় করিবেন না। যুদ্ধ 
কার্যষোর শেষ করিয়া রাঁঞামধো শান্তিস্থাপনকরাই বাহা- 
ছরের একম*ত্র উদ্দেশা ছিল, এঞুন্ট তিনি রাজপুতদিগের 
সহিতও সন্ধি করিলেন । কিন্তু এ সকল করিয়াও 
ভাহাকে এক জর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল । 

খুষ্টী য় পঞ্চদশ শতান্দীব শেষভাগে বাবরের রাজত্ব সময়ে 
পঞ্জাবে 'নানক' নামক ক্ুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি প্রাদুভূতি হইয়! 
এক নূতন ধন্ম সম্প্রদায় প্রবান্রত কারন. এই ধর্ম্মাব- 
লক্বীদিগকে শিখ (শিষা ) এব ধন্মাধাতকুদিগকে "গুরু? 
কহে! অদ্ধিতীয় ঈধরের উপাসনাই শিখদিগের প্রধান 
উদ্দেশ্য-_কি হিন্দু, কি মুসলমান যে কেহ এই ধর্ম অবূলহ্ন 
করিতে পারে; খতরাং এ ধ্ন্দে আতিংভেদ নাই, কিন্তু 
গোবধ ৬ গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ । শিখদিগিকে কোন ন! 


৯৪ জাহান্দার স|। (১৭১২) 


কোন আকারে শরীরমধ্যে এক খণ্ড শ্লৌহ ধারণ করিতে 
তয়? ১৬০৫ খৃঃ অন্ধে ১'ম গুরু গুরুগোধিল এই ধর্মের 
সর্বান্গপূর্ণতা করেন । শিখেকা অনেকদিনপর্য্স্ত নিরীহ 
ছিল, কিন্তু মৌগলদিগের অনবরত উৎপীড়নে তাহার 
অসহিষ্ণু হইয়া যোদ্ধবেশ পরিগ্রহকরে, মোগলদিগের 
প্রাত নিতান্তবিদ্ববসম্পন্ন হয় এবং মোগলরাঁজ্ো অত্যা- 
চার করিতে আরন্তভ করে। বাভাছর সার সময়ে শিখের। 
"বন্ধু, নাঁমক গুরু কক পধিচালিত হইয়া পঞ্জাবেৰ পুর্বব- 
ভাগ হইতে আবস্ত করিয়া অনেক প্রদেশে অতান্ত 
দৌরাম্সা কবে । স্থতবাং বাহাদুর প্র সকল প্রদেশে 
গমন পুব্বক তাহাদিগকে রণে পবাজিত কবিয়া পার্বত্য 
প্রদেশে তাডাইয। দিলেন, কিন্তু ইহার অন্নকাল পরেই 
লাহোবে প্রতাগমন কবিয়া ১৭১২ অব্দে দেহত্যাগ 
করিলেন | তাঙাব বাজ ৫ বত্সর ছিল। 
জাহান্দার সা । 
১১২১৩ | 

বাহাদ্বর সাব চারি পুত্র ছিল। তন্মস্পা ২য় আজিম 
ওষাণ সর্বাপেক্ষা উপঘধুক্ত ছিলেন, কিন্কু তিনি রাজ্য 
পাইলেন না। তদানীন্তন সর্বপ্রধান মী জুলফিকারের 
সহারতায় জোন পুত্র প্ভীহান্ীর” এই উদ্জাধি গ্রহণ- 
পুর্বক সিংহাসন্নরূঢ় হইলেন 1 মুদলমান রাজাপিগের 
রীত্যন্ুদাবে জাহশ্দারের আজিম ৪যাণ প্রভৃতি সকল 
তা, ও ভ্রাতপুঞ্জগণ নিহত হ্হল। কেবল আধিম' 
ওষাণেব এক পুত্র ফেরোকৃসের বাঙ্গাশীদেশে অবস্থিতি- 
নিবর্থীন জীবিত রহিলেন। 


9 ফেরোক্সের। ৮৫ 


জাহান্দার নিতান্ত অন্ুপঘুক ও একান্ত ব্যসনী 
ছিলেন। তাহাকে জাক্ষিগোপাল রাখিয়। স্বস্নং প্রভূত 
করিবার মানসেই ছ্ুলফিকার তাঁহার স্হাঁয়তা করিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে জুলফিকারের, সঙ্গর্ব্ব ব্যবহারে সকলেই 
বিরক্ত হইরা উঠিল এবং সেই বিরক্তির সমকালে এক 
প্রবল শক্র আঁসিয়। উপস্থিত হইল ।* আখজিম'ওষাঁণের 
পুত্র ফেরোক্সৈর, বিহারের শাসনকর্তা সৈয়দহোসেন 
ও আলাহাবাদের শাসনকর্ডী সৈয়দ আবছুল্লা এই ভূই 
ভ্রাতার শরণাপন্ন হইলেন এবং ইহাদের সাহায্যে সৈনা- 
সংগ্রহপুর্ধক সিংহাসনাধিকার করিবার জন্ত দল্লী প্রাঃ 
করিলেন। আগ্রার সমীপে জাহান্নারের সহিত তাঁহার 
যুদ্ধ হইল--সেই যৃদ্ধে জাহান্দার ও জুলফিকার উভয়েই 
ধৃত ও নিহত হইলেন [১৭১৩]; সুতরাং ফেরোকসের 
দিল্লীর সম্রাট হইলেন । 

ফেরোক্সের | 
১৭7১৩---১৯। 

ফেরোক্ের্দ সঞ্জাট্‌ হইলে পূৃর্বোক্লিখিত সৈয়দ আব- 
ছল্লা প্রধান মন্ত্র এবং সৈয়দ হোসেন সেনাপতি হইলেন । 
ই দুই ভ্রাতার নি কটে সম্রাট ট্রাতিশ য় উপরূত ছিলেন ; 
টা উহাদের প্রতি শ্রীতিসম্পন্ন ছিলেই নঃ। উইদে;৪ 


রঙ ৃ 
সর্বহ্কষ কতত্বে রাজ-মভার সঙ্চল শ্রী কীট আব 
ূ রি ৪ 
মানিত হইতে লার্গিলেন্ড। ক্রুসশঃ এড 225. চাঞও 


যে, সৈয়দদিগের রানি ারিরঙ্ছনা চন? হাতি গাই, 1 
নৈয়দেরাও সম্রাটফে ভাত কড়ি ভুলিলেন | পরিটাষে 
সম্রাট ও সৈয়দদিগের মৌখিক মিলন হইল-২কিচ্ত আস্ত- 


৮৬ ফেয়োকদের । (১৭১৯) 


রিক দ্বেষ সমান রছিল। ফাহ! হউক ইহার পর ছেসেন 
দাক্ষিণাত্যের স্ুবাদার হয়েন 1 

এই সময়ে শিখের। পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া 
পঞ্জাবে সাতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করিলে, একজন মোগল- 
সেনাপতি তথায় গমন করিয়। তাহাদিগকে পরাস্ত করি- 
লেন এবং তাহা দূর অধ্যক্ষ বন্ধুর সহিত অনেক শিখকে 
রদ্ধকরিয়া দিল্লীতে আনলেন । তথায় তাহাদের সক- 
লের শিরশ্ছেদ .হইল এবং বন্ধুকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিস্কা 
তত্যা করা হইল। ইহাতেও শিখসম্প্রদায় লুপ্ত হইল না। 
বাহাছর সার সময়ে মোগলদিগের সহিত মহারাষ্ট্র 
বাজ সাহর যে সন্ধি হয়, কিয়ংকালপরেই তাহার অন্যথ। 
হইয়া যাব এবং মহারাস্ট্রীয়দিগের গুহবিচ্ছেদ ক্রমশঃ প্র 
বল হইতে পাকে ;স্থতরাং দাক্ষিণাত্যে তাহাদের উপদ্রব 
সনানই ছিল ॥। হোসেন দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়] 
উহ্ার নিবারণের সুবিধা বুঝিলেন না, এবং ত্রাতাকে 
সম্রাটেব ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিবার জঙন্ত দিলীগমনে 
একান্ত উৎসুক হইলেন স্ৃতরাং, তাদ্দাতাড়ি সাহব 
দহিত আর এক সন্ধি করিলেন; কিন্তু এঁ সন্ধির নিয়ম 
সকল অবমানকর হগুয়াতে সম্রাট, তাহপতে অন্থমোদন 
করিলেন নাঁ।, সম্মাট টৈয়দদিগের প্রাণনা্শ নিয়তই 
সচেষ্ট ছিলেন, উ্ন্ধ পরিশেষে সৈযদেরাই তাহার প্রাপ 
সণ্ভার কবিলেন । [১৭১৯ ] 

ফরোক্সের মাড়োয়ারের অধিপতি অগ্ভিতসিংহের 
কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । এক” বিবাহের সময়ে 
ইঙগরেঁজদিগের দাণিজ্যকার্যের অনেক সুবিধা হট্য়াছিল | 


(১২২০). ভা, ব, সমস্ত ইতিহাস। ৮৭ 


মহম্মদ সা। 
১৭১৯-৮৪৮ | 

ফেরোকসেরকে নিহত করিয়া স্য়োদেব! বাফিউদ্দা- 
রাজাত ও রাফিউদ্দৌল নামক আর দুই জন রাঁজ- 
ধংশীয়কে সিংহাসন পিয়াছিলেন , কিন্ত ষ্টীভাঁবা অল্পকাল 
মধ্যেই গতীন্ন।হওয়াঁয়। পরে আব একজনকে সি“চাঁসনা- 
জড় করিলেন 5 তীহাব উপাধি “মহন্মাদ সা” ভইল । 

সৈয়দদ্গের অঙীমক্ষমতা দর্শনে অহ্য়াবশঃ আ.ন- 
কেই তাহাদের বিপক্ষ হইয়াছিল । এক্ষণে চিন্কিচ্‌ খা 
নামক আর একজন প্রধান বাজপুকষ উহাদের বিপক্ষ: 
হইলেন । চিনৃক্রিচ্‌ খা নিজাম উল্মুলক্ত ও “আাসফ জা” 
এই দুই নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন ।  ফেরোক- 
সেরের সময়ে ইনি দাক্ষিণাতভোন স্ুবাদান ছিলেন । 
হোঁসেশ উহার হস্ত হইতে স্ুবেদাবী গ্রহণকরিয়া £কেবল 
মালবের শখসনকর্তৃত্বে উষ্টাকে নিমুক্ত করবেন ইহাতে 
আসফ অসন্তষ্ট রহিয়াছিলেন 1 পাবে ১৭৯০ আবে বিজ্রোভ 
করিয়া দার্সিপাভ্যে আপন প্রত! স্কাপন করিলেন- 
হোসেনের সেনার! যুদ্ধ করিয়াও তাহাকে পৰাস্ত কবিতে 
পাবিল না! 

সৈইঈদদিগকে বিনষ্টকরী মভ্াদস্টাবগ অভিপ্রেত 
হইয়াছিল; ইহা জানিতে পাবিযা &ঞ্টীসেন আসফ্জার 
দমনের জন্য যখন্‌ গদাক্ষিণাত্ো স্বয়ঈ যাত্রা কবেন, তথন্‌ 
সম্াটকেও সঙ্গে লইয়াছিলৈন। "কিন্ত আগঝু জইতে 
কিয়দ্দ,র যাইয়া পূ্কশিক্ষিত্ত একজন লোক হোলেনেৰ 
প্রাণবধ করিল। সস্রাট্‌ দিল্লীতে প্রত্যাৰৃত , হইলেন এবং 


৮৮ বলজী বিশ্বনাথ । (১৭১৯) 


আবছুল্লাকে রণে পরাস্ত করিয়। কারাঁরুত্ধ করিলেন । এই 
ব্যাপাঁরসমাধানের পর উজীরীপদ প্রদান করিবার জন 
আসফ্জাকে আহ্বান করা হয়; কিন্তু আসফ্জী দিল্লীতে 
উপস্থিত হইয়া সম্া১কে নিতান্ত ব্যসনাঁপক্ত ও অসার 
দেখিয়া উজীরত্ব পবিত্যাগপুন্বক দাক্ষিণাত্যে পুনঃপ্রস্থান 
করেন। এই“সময়েই সাঁদৎ খ। নামক মহল্সদ সার আর 
একজন মন্ত্রী উক্তরূপ কারণেই বিরক্ত হইয়। অযোধ্যায় 
গমন করেন। এই ছুই মন্ত্রীই আপন আপন স্থানে 
স্বাধীন রাজোর স্থাপন করেন এবং তাহাদের হইতে এক 
* এক নৃতন রাজবংশের উৎপত্তি হয় । আসফ্জার উত্তরা" 
ধিকাবীরা নিজাম নামে অদ্যাপি ভাষদরাঁবাদে রাজত্ব 
করিতেছেন । সাদৎ খাঁর সন্তানেরা বরাবর অধোধ্যান 
বাঁজত্ব করিতেছিলেন_-তীাহাদের শেষ বাজ। ওয়াজিদ্‌ 
আলী ১৮৫৬ অবে রাজাচ্যুত হইয়া কিছুকাল কলিকাতা'র 
বাস করিয়া সম্প্রতি গতান্ হইয়াছেন । 

আসফ.জ' দিল্লী হইতে দাক্ষিণাঁত্যে গমন কবির! 
হায়দরাবাদে বাসস্থান নিরূপিত করিম্লন”। এ প্রদেশে 
মহাবাস্্রীয়ের তখন্‌ অতিশয় প্রবল। বলজী বিশ্বনাথ 
নামক একজন ব্রাঙ্ষণ, রাজা সাহুর শোয়” অর্থাৎ 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন! এই পেশোয়ার পদ পুরুযাহুক্র়ে 
থাকিত। যাহ্বৃহ্উক, পুর্বে সৈয়দহোসেনের কৃত ষে 
সন্ধিতে ফেরোক্‌সে অনুমোদন কবেন নাই--বলজী 
কৌশলপুর্ববক মহল্মদসাকে, তাহাতে অনুমোদন করাইকা 
লইলেন এবং সেই সন্ধির নিয়মান্ুসারে, সমগ্র দাক্ষিণাত্যে 
চৌথ”এবং ছৌথবাদ রাজস্বের দশমাংশ আদায় করিয়। 


(১৭৩৯) আসফ্জ। বাজী রাও | ৯৯ 


লইতে লাগিলেন । ১৭২০ অন্ষে বলজীর মৃত্যু হইলে 
তৎপুত্র বাজীরাঁও পেশোয়ার পদে বুত হইয়৷ দিল্লী- 
পতিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং মালবদেশ 
লুঠকবিয়া গুজরাট হইতে চৌথ আদীয় কঞ্দিলেন। 

আসফজ! বর্ষে বর্ষে কিছু টাক! দিধা চৌথ ও "দব- 
দশমুখী” [রাজস্বের দশমাংশ দান | হইতে নতি পাই- 
বাব চেষ্টা পাইলন কিন্ত কৃতকার্ণা হইলেন না। অন 
স্তব এই ছল ধরিলেন যে, ২য় শিবজীব মৃত্যান সমবে ভাভাব 
বৈণাত্রের ভ্রাতা শল্তু তত্পদে অভিবক্ত হইয। দক্ষিণ 
ভাগে অণস্থিতি কবিতেছেন- অতএব চেথ প্রতি 
তাহা ? কি সাহুব প্রাপ্য? অন্ঞা তাহাৰ নির্ঘ কবা 
আবশাক। এই কথা শ্রবণে সান ও বানী ক্রন্ধ হইযা 
আসফ্জাণ অধিকাৰ আক্রমণ কাঁপলেন। আসঞ্চজা 
শন্তুব সহিত তমনিত হইয! এ আক্রমণ নিবাবণেব জগ্ঠ 
উদ্যোগী ভইখুলন। কিন্থু সাহু তাভাকে এমনই ব্াতি- 
বাস্ত কপিলেন যে, আসফ.জাকে শম্তুব পক্ষ তাগ কবিষা 
সাহুব সহিত ফু কুণিতে হইল । 

মভারাষ্রে পেশোধাব ম্তাষ বাজপ্রতিনিধিব কাঁধাও 
একটা প্রধান পষঈ্দ ছিল। এ প্রতিনিধি একদা শস্তুকে 
খ্সবরুদ্ধ ঝরিয়া এই সন্ধি কাঁধযা লইলেনু যে, সাভ সমু 
দায় সহাবাষ্ট্রে রাজা কবিশ্বন এবং শঙ্গুঈকেবল €কালা- 
পুষের সন্নিহিত ভুঙ্গগের অধীশ্বব ীকিবেন। শাহ ও 
শস্ভুর উক্তবূপ সন্ধি হইয়া গেলে আসফ জা খন্যুব্প 
অভীষ্টসিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিলেন । * মহারাধ্রেব পে- 
শোয়া গ্রাজপ্রতিনিধিব ন্যায় সেনবপতির, পদ ও পুকযা-* 


৯০ বাজীরাও। (১৭৩১) 


ক্রমিক 1ছল। মহারান্্রসেনীপতি দবরীর বাছুবলেই 
গুজরাট অধিকৃত হয় | এক্ষণে আঁসফ জ, বাঁজীরাওএর 
প্রতি দবরীর ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং 
সাহাধ্য করিয়। বাঁজীরাওএর প্রীধান্যলোপের জন্য 
দবরীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতাবিত করিলেন। শিবজীর 
পব বাজীরীও,এব ন্যাঁষ দক্ষ লোক যহাবাষ্টে আর জন্মে 
নাই-_স্থতরাং তাহাকে পরাস্ত করা সহ নহে-_দব্রী 
যুদ্ধে হত হইলেন। বাঁজীরাও সদাশয়ত প্রকাশপুর্বক 
দবরীর “শশু পুত্রকেই সেনাপতিত্বে বৃত করিয়া! গুজবা- 
টেধ অদ্ধেক বাজত্ব প্রদান করিলেন [১৭৩১ )। পিলজি 
গুইকুমার নামক থে অমাত্য উক্ত শিশুব প্রতিনিধিরূপে 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তাহাবই বংশীয়েরা গুজবাটের সন্গি- 
ছিত বরারজ্যেৰ বরাবর আধিপত্য করিতেছিলেন । 
সম্প্রতি এ রাজ্যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইয়ছে--মলহর- 
বাও গুইকুমাঁর বাজ্যপালনে অসমর্থ এবং বরদাস্থ রেসি- 
ডেন্টের প্রতি বিষপ্রস্নেরগের চেষ্টা করিয়াছেন, ইত্যাদি 
জানা অপবাদ তাহা প্রত অর্পিত হওয়াণ্‌ লর্ড নর্থক্রক 
১৮৭৫ অবে' তাহাকে বাঁজাছ্যুত করিয়াছেন, এবং তদবংশীয় 
এক শিশুর প্রতি রাজাভাঁর দিয়াছেন। »বস্তগত্যা ইস্ 
রেজেরাই এক্ষণে এ রাজা »াঁসন করিতেছেন 1৪ 
উদজীপোরার, মলহরবাঁও হুস্কার এবং রণজী সিদ্ধিয়া 
নামক তিন্‌ ইতি বাজীরাও উন তপদে আরোহিত 
করিয়াছিলেন । ইহাদেন মো উদজীপোয়ার ধারা, 
বারের অধীশ্বর হয়েন। 'মলহররাও »হুক্কারের বংশী 
য়েরা ইন্দোরে এবং এ্ণজ।ন্ধিয়ার বংশীয়েরা, গোক্া- 


(১৭৩২) জয়সিংহ ! । ৪১ 


লিয়রে অন্যাপি রাক্গত্ব করিতেছেন। এক্ষণে এ 
শেষোক্ত .ছুই রাজ্যকে যথাক্রমে হুল্কার ও সিন্ষিয়! 
রাজ্য কহে। 

দবরীর নিধনের পর বাজীরাও এবং আধম্নফ জা উভয়েই, 
বিবাদ করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে, ভাবিয়া পরস্পর 
পরস্পরের সাহায্যকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন্। 

১৭৩২ আবে বুন্দেলখগ্ডের কোন রাজ মাঁপবের 
স্থবেদার মহম্মদ খা কর্তৃক উতপীড়িত হইয়। ধাজীরাওএর 
আশ্রয়গ্রহণ করেন! বাজীরাও মহন্মদকে দূরীকৃত 
করিয়া দিলে রাজ কৃতজ্ঞতাস্বীকাব স্বরূপ বাজীরাঁওকে 
প্রথমে ঝাঁদীপ্রদেশ ও পৰে মৃত্যুকালে সমুদয় বুন্দেল- 
থণ্ডের আধিপত্য প্রদান করেন। 

মহম্মদ খর পর জয়পুরীধিপতি ২য জয়সিংহ মাল" 
বের সুবেদার হয়েন। ইনি বিজ্ঞানশান্ত্রের পরম উৎ- 
সাহদাঁতা ছিলেন | ইহীবই সময়ে কাঁশীব মানমন্দির 
ও ত্রস্থ জোৌতিষিক উত্কৃষ্ট যন্ত্রনকল নিম্মিত হয়। 
সমরকার্ষে ইই।র তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। ইনি পে- 
শোয়া বাঁজীরাওকে ছুর্দম্য দেখিয়া মালবদেশ সমর্পণ 
করেন । পেছুশীয়। মালব লইয়াই সন্থষ্ট থাকিবেন, 
উ্লাবিয়া মতৃষ্মদ সাও তাহাতে আপত্তি করিংলন না। 
কিন্ত পেশোয়া সন্ধষ্ট থাকিবার লোঁফ নহেন । তীা- 
কন্তুক নিতান্ত উৎদীড়িত হইয়া! মহতী সন্ধি করিতে 
ইচ্ছুক হইলে, বাঁজীরা এরূপ অগঙ্্ত দাওয়া করিয়া 
কসিলেন যে, মহুষ্মদ তাহান্তে সম্মত হইতে পাঞ্দিলেন 
ন1! নাপারুন: কিন্তু দিল» দিন হার গ্রভাবক্ষয় ও 


৯২ নাদির সাহ। (৯৭৩৬) 


মহীরাষ্্রী্মদ্িগের প্রভাববুদ্ধি ছইতে লাগিল। ইহ! 
দেখিয়া আসফ.জাও শঙ্কিত হইলেন, এবং মহন্মদসার 
প্রার্থনান্ধারে দিল্লীতে গমন করিয়া ইসন[পত্য গ্রহণ- 
পূর্বক মহারাএ্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রধৃত্ত হইলেন, কিন্তু 
কিছুই করিতে পারিলেন না । মহা রাট্্রায়েরা তাহাকে 
লণ্ডভণ্ড কবিয়াদিল | অবশেষে ১৭৩৮ অন্দে ভিনি 
পেশোয়ার সহিত সন্ধি করিতে বাধা হইলেন! সন্ধির 
এই নিয়ম হইল যে, চশ্মর্তভী নদীর দক্ষিণ সমস্ত ভূভাগ 
এবং রাজকোধ হইতে ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মহারাস্ী য- 
দিগকে দেওয়ান হইবে । এই সন্ধির নিয়মান্ুসারী সমস্ত 
'কার্যের শেষ ₹ইবাঁর পূর্বেই নাদির সা ভারতবর্ষ আক্র- 
সণ করিলেন 

নাদির না প্রথমে কাম্পিরান সাগরের তীরবন্তী এক 
পৃরশ্তপালক সম্প্রদায়ের অঞ্জর্নবিষ্ট ছিলেন। ১৭২২ অব্ডে 
আফগানের' পারশ্য রাজোর ছরবস্থা কিলে &ারস্ 
রাজের হতাবশিষ্ট একনাত্র পুত্র তমাস্প এ পশ্ুপালক 
সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হয়েন। তাহাতে রণপর্চিত নাদির 
সংগৃহীত সেনার অধিনায়ক হইগ্না পারসো গ্রবেশপুর্র্বক 
আকপানদিগকে দুবীভূতকরিয়া প্রথমে - মাম্পকে সিংহা- 
সনে আবোহিত করেন, পরে ১৭৩১৩ অন্দে তাঁভাবে 
পদচ্যুত করিয়। স্বয়ং পারসোর অধিপতি হয়েন। ইহাব 
পর তিনি হিরাট ও কান্দাহার "পরাজিত করিলেন এবং 
তাহার কতকগুছি। আফগান শক্র ভারতবর্ষাধিপতির 
রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই কথ! বলিয়া! মহম্মদ 
সার নিকটে প্রথমে পত্র-পরে একজন দূত প্রেত্রণ- 


(১৭৩৮) দিল্লীর দুরবস্থা | ॥ ৯৩ 


করিলেন। পর্রেধ উত্তর না পাওগার এবং প্রেরিত 
দূত নিহত হওয়ায় নাদির ক্রুদ্ধ হইয়া তারন্তবর্ষে প্রবেশ 
পূর্বক দিল্লীর ৫০ ক্রোশমাত্র অন্তরবন্তী কর্ণাল নীমক 
স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৭১৮ | 

মহম্মদ স। এ পর্যন্ত নাঁদিরকে বাধাদিবার কোন উপায় 
করিতে পারেন নাই। আসফজা। ও সাঁ্তর্থার ওপর 
বিশ্বাসঘাতকতধ্বি সন্দেহ জন্মিযাছিল | যাহাহউক কর্ণালে 
যুদ্ধ হইলে নাদির জরী হইলেন এবং মহম্মদপাহ প্রল্ুতি 
সকলেই তীহাঁর নিকটে সআাম্মসমর্পণ করিলেন। নাদির 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে প্রবেশপুর্বাক প্রথমে 
(কোঁন উপদ্রব করিলেন ন!1 পরে নাদির গতাজু হই- 
যাছেন, এই অলীক সংবাদে উৎসাতিত* হইয়া দিললী- 
বাঁসীরা কতক গুলি পারসাকেন প্রাণবধ করিলে, নাদির 
ক্রোধোদ্বাপ্ত হইয়া লুণ্ঠন ও হত্যা করিণা? জন্য আদেশ 
দিলেন্ত। পার সম্পূর্ণ একদিন সেই লোমহর্ষণ বাপার 
চলিযাঁছিল। নাঁদর, ইহার অল্লদিন পণেই সামেহানের 
সেই প্রপিদ্ধ মনুরতত্ে ও অন্যন ৩০ কোটি টাকা নগদ 
লইয়! স্বদেশে প্রস্থ।ন করিলেন | বাট যাইবার সময়ে তিনি 
মহম্মদ সাঁকে স্বপদে পুনঃস্থাপিত করেন, এবং সিন্ধু 
জমগ্র পশ্ঞিমভীগ পারস্যরাজোহী অধীন করিয়া লয়েন। 

নাদির সার আক্রমণের পর দরি্টুপতির যেক্ধপ 
শোচনীয় দশ উপৃস্তিত হইয়াছিল, তাঞ্জাতে মহারাষ্টীয়েরা 
কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিষ্লেই সমগ্র দেশ তাহাদের অষ্টিন 
হইতে পারিত, কিন্ত গৃহবিচ্ছেদনিবন্ুন তাহাদের সে 
চেষ্টা করার সুবিধা হইল ন*--ধেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 


৯৪ আলিবর্দিখা | (১৭৪) 


তৎপাঠে বোঝ যাইবে যে, পেশোয়াবাজীরাঁও ক্রমে 
শ্রমে সাহুর হস্ত হইতে সমুদয় রাজক্ষমতাঁই আত্মসাৎ 
করিয়াছিলেন । তাহার এই প্রাধান্ত বিলুপ্ত করিবার 
জন্য এক্ষণে অনেকের চেষ্টা হইল। বরারের চৌথ 
আদায়ের ভারপ্রাপ্ত পরশুজী তৌস্ল1 * নামক একজন 
প্রধানপদাধিষ্ঠত বাক্তি গুজবাটের গুইকুমারের সহিত 
মিলিত হইয়া প্রথমেই এঁ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কত- 
কার্ধ্য হইতে পারিলেন না। ইহার পর ১৭৪০ অব্ে 
বাজীরাওএর মৃত্যু হইল। বাঁজীবাঁওএর ৩ পুত্রের মধ্ো 
্োষ্ঠ বলজী পেশোয়া হইলেন। তিনি পিতার ন্যায় 
রণপণ্ডিত না হইলেও কাপুরুষ ছিলেন না। পরশুজীর 
উত্তরাধিকার। রঘুজী ভোৌঁস,লা প্রভৃতি রাঁজ্যের প্রধান 
প্রধান লোকে প্রতিবন্ধকতা কবিলেও তিনি সে সকল 
অতিক্রম করিয়। স্বীরপদে দূ হইয়া বসিলেন এবং নাদি- 
রের আক্রমণের পুর্বে মাসফ জা, সমাটের স্থানীষ্ক হইয়। 
বাজীর সহিত যে সন্ধি করিগাছিলেন, তদনুষঘায়ী কার্য 
করাইবার জন্ত সঞাটকে উত্তাক্ত কঙিতে লাগিলেন । 
এই সখয়ে ভাক্করপণ্ডিভ নাঁদক উক্ত রুগীর এক সেনা- 
পতি এবং পরে রথুলী, স্বয়ং, বাঙ্গালাদেশে উপদ্রব + 
করিতে আর্ত করিলে, বাঙ্গালীর তীৎকািক সুদক্ষ 
নবাব আঁলিবর্দির্খ! সম্রাটের নিফটে সাহায্য শ্রার্থন! করি- 
লেন, কিন্ত সম্রাট, অন্ত কোনরপে ন্লাহায্যক বার স্থুবিধা- 


শা শশী শশীপশীশিপাশাীশীপিসিশ াশ্াতিি 


& ভবিষ্যতে পরশুজীর গপ্তর/বিকারীর।ই নাগপুরের 'বরারের' 
রাজ] হইয়াছিলেন। 
+ এই ফুকলগ্উপদ্রব বীর হাঙ্গাম নামে প্রসিদ্ধ | 


2 বীর হাঙ্গাম । ৯৫ 


বৌধ ন1 করিয়া বলভীকে খলিয়! পাঠাইলেন যে “যদি 
তুমি বার্ীলা হইতে বঘ্ুজীর উপদ্রব নিবারণ করিয়। দাও, 
তাহ হইলে ভোমীকে বাঙ্ালীর রাজস্ব হইতে ১১ লক্ষ 
টাকা এবং মালবদেশ প্রদীন করিব ।” “বলজী বাস্তী- 
লায় আসিয়া কুলশক্র রঘুজীকে তাড়াইয়া দিলেন এবং 
তাৎকালিক রাজধানী মুর্শিদাবাদের ধন্গার হইতে 
১১ লক্ষ টাকা” গ্রহণপূর্বক প্রথমে মালবে, তৎপরে 
সেতারায় গমন করিলেন | 

কিছুকাল পরেই বঘুজী বলজীর সম্মতিক্রমেই চৌথ 
আদায়ের জন্য পুনর্ধার বার্ালাদেশে উপস্থিত হইলেন 
বৃদ্ধ আলিবর্দি অনীম পরাক্রম সহকারে ক্রমিক ১৭ বৎসর 
যুদ্ধ করিয়! ক্লান্ত হইলেন "এবং পরিশেষে ১৭৫১ অন্দে 
'বাঙ্গালার চৌথস্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা এবং 
উড়িষ্যার সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রদান করিবেন-_তাহা 
হইলে*মহাক্াষ্টীয়েরা বাঙ্গীলায় আর কোনরূপ উপদ্রব 
করিবেন না” এই নিয়মে রঘুজীর সহিত সন্ধি করিয়! 
নিশ্চিন্ত হইলেন্ঠ। 

এই সময়ে মহারাষ্ে নিঃসন্তান সাহুর মৃত্যু হয়। এ 
রাজ্য কোলাপুবের রাজার প্রাপ্য হইলেও তিনি পান 
বীই। ছিছীর শিব্জীর্‌ পৃত্র রাম, বাজ হইয়া সাহর 
সিংহাসনে উপবেশন করেন। 

এদিকে পারস্যক্সাজ নার্দির সাহাঞ্গ মৃত্যুর পল আমেদ 
'আবদালী নামক একজন তদীয় ঈননানী আফগান 
স্বানের স্বাধীন ক্কাজ। হয়েন। তিনি ,হীনপ্রতাপ মহ- 
স্মদসাকে্পরাজিত করিবার 'মানসৈ ভাৰুতবর্ষে আসি- 


১৬ আহম্মদ সা। (১৭৫১) 


তেছিলেন, পথিমধ্যে সহিন্দ প্রদেশে মহম্মদসাঁর সেনার 
তাহাকে পরাজিত করিয়া দূরীকৃত করে ১৭৪৮) । এই 
বৎসরেই মহম্মদ সাঁর মৃত্যু হয়। 
অহম্মদ সা। 
১৭৪৮-৮7৫৪। 


মহম্মদ সার পর তৎপুত্র অহম্মদ ফা সিংহাঁসনাঢ় 
হইয়! পূর্বমৃত মাদত খাঁর পুত্র সঞ্দবজঙ্গকে আপন 
উজীরের পদ প্রদান করিলেন 1 ইতিপূর্বে রোহিলানামে 
বছুসঙ্খাক পাঠান বহুদিন হইতে দিলীর রাজসংসারে 
কর্ম করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়াঁছিল। তন্মধ্যে আলি 
মহম্মদ নামক একজন সর্দাব, অধুনা রোহিলখণ্ড নামে 
খাত সমগ্র ভঁভাগের অধীশ্বর হইযাছিলেন। মহম্মাদ 
সাহু ১৭৪৫ অন্দে ইহাকে যুষ্টো পরাস্ত করিয়া সিন্দ 
প্রদেশের শাসনকর্তত্বে নিনুক্ত কবিয়াছিলেন । কিন্তু 
তৎপরে রোহিলারা! আবার প্রবল হইয়া সমগ্র বেধহিল- 
থণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন | অহম্মদ সার উজীর সফর 
জন রোহিলাদিগের বিদ্বেধী ছিলেন। তান এই সমষে 
ভহছাদের উচ্ছেদদাধনের সঙ্কল্প করিয় স্বতঃ পরতঃ কয়ে- 
কটা যুদ্ধ করেন, কিন্তু সে,সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া রোহি- 
লারা লক্ষৌ আফ্ম« করিল! তখন্‌ তিনি সঙ্কটে পডিয়! 
মহারাষ্ট্রসেনানী |সন্ধিয়া ও হন্কারের আন্ুকুল্য গ্রহণ 
করিলেন। তীহাদের সহায়তায় রোহিলারা বশীভূত 
হুইল । (১৭৫১) 

স্ফদরজঙ্গ যথন্‌ বোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত 
ছিলেন, শেই সময়ে আফগানরাজ আমেদ আবদালী 


(১৭৫৪) ২য় আলমগীর । | ৯৭ 


আবার পঞ্জাব আক্রমণ কবেন, এবং দিল্পীশ্বর তাঁহাকে এ 
প্রদেশ সমর্পণকরিয়া সন্ধি করেন সফদরজঙ্গ, সম্রাট্‌ 
কৃত এই সন্ধি অত্যান্ত অবমানকর .ভাঁবিয়া অসন্তষ্ট হই- 
লেন এবং সেই স্ব্জে সম্রাটের সহিত মনোতিঙ্গ হওয়া 
উ্তীরত্ব পরিভ্যাগপুর্বক অধোধ্যায় গমন করিলেন । এ 
লময় হইতে অযোধ্য। স্বাধীন হইল । [১৭৩] 

সফদরজক্ষের পর আপফজার পৌন্র গাঁজী-উদ্দীন 
আহম্মদ সার উজীব হইরাছিলেন। ইনি ১৭৫৪ অকে 
শহম্মদ লাকে অন্ধ "ও কারাকদ্ধ করিয়) অপর একজন 
রাজ বশীয়কে সিংহাসনে আবোহিত করেন । 


হয় আলমগীর । 
»৭৫৪---৫৯। 


এই নূতন সম্রাটেব নাঁন ২য় আলমশীব হইল। এই 
লসমধষে দিলঈ$সাম্রীজ্যের ডুরবস্থাব একশেষ হইয়াছিল | 
গুজরাট, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষা, অযোধ্যা, বোভিল- 
এও, পঞ্জাব, গচায়দুরাবাদ, মহারাষ্ট্রদেশ 9 কণাট এই 
সমুদায় প্রদেশই উক্ত সাম্রাজ্য হইছে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
স্বাধীন হইয়াছিল। এই সমযে শিথেরাঁও দিন দিন 
প্রবল হইতেছিল এবং জাঠের আগরাব সমীপে প্রবল 
হইয়া ভরতপুরকে রাজধানী করিয়। একটা ঝাজ্য স্থাপন। 
করিয়াছিল | এইএসময়ে আঁবার গাঞ্জীউদ্দীন পঞ্জাবদেশ 
অধিকার করিবার প্রয়ীস পাওয়ায় দিশীরাজোর ঢরবন্তার 
সীম! রহিল ন!। 

গাঞ্ট্রতন্দীন বিশ্বীসঘাতবঞ্তাসইকারে পঞ্জাবদেশ অধি-, 


৯৮ সাহু আলম। (১৭৫০) 


ফুৃত করিলে এ দেশের স্বত্বাধিকারী অফগানস্থানস্থ 
'আঁমের আঁবদালী ঝুপিত হইয়া সসৈন্যে ভারতবর্ষে 
আসিয়। দিল্লীনগরে প্রবেশ করিলেন এবং নাদিরসাহার 
সায় দিলীবাপিগণেব ধনপ্রাণ হরণপুরর্বক এক হাজকুনারীর 
পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন । ১৭৫৭ | 
গমন সময়ে ভিনি সত্ত্রাটের “প্রীর্থনীনুসারে গাজীউদ্দীনকফে 
দমনে বাখিবার জন্ত একজন পোহিলা সামস্তকে 
সেলাপতিস্বে নিযুক্ত কবিয়া যান। কিন্ত আমে? 
প্রস্থান কবিলেই গাজী মহারাস্্বীবদিগেব সাহা এ 
(সনাঁপতিকে পথ্ুযুদস্তথ কবিয়। স্বয়ং সম্ুদায় কর্তৃত্ব গ্রহণ 
পূব্বক দিল্লীশ্ববকে সম্পররপে আয়ত্ব করিলেন । অন 
স্ব মহারাক্ট্রীযেবা পঞ্জাব ক্ষেশে অধিকার করিষ। স্বদেশে 
প্রস্তান করিলেন। 

ইহার পব মহাবান্বীয়ের। অযোঁধার আক্রমণ ও 
দিল্লাব সাআ্রাজাগ্রহণেব অভিসন্ধি করিলেন। তাহাদের 
তংকালে যেন্ধপ প্রভাববৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে উহা 
করা অসম্ভব ছিল নাঁ। ইহাদের শস্তভঈতে আত্মরক্ষা 
কবিবার জঙ্গ কয়েক জন মুসলমীনশাীপনকর্ভী একত্র হই- 
লন । এই সময়ে আনেদ পুনর্বার এদেশে আসিয়া 
সিক্ষিয়া ৪ হুলকারেব সেনাদগকে একবার পরাজিত 
ক্ব্লেন। এই ফমযে গাঁজীউদ্দীন আলমগীরকে বিনষ্ট 
কবিরা সাঠেহাল 'লামে অপৰ ষাঙগাকে সিংহাসনাকঈছু। 
করিলেন, কেহই ভাহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিল 
না সুতরাং ্মালমগীরের পুত্র সাহ শালমই সকলের 
নিকট সম্রাট বলিয়! গণ্য হইলেন। [১৭৫৯ ]। 





(১৭১১) সাঁহ আলম ২য় 11 ৯১৯ 


সাহ আলম [বালীগোহর ] মোগলদিগের ওশষ 
সত্রটু। পিতার নিধনকালে ইনি বঙ্গদেশে ছিলেন 
ইস্ছীর রাঁজন্কের বিশেষ বিবরণ ইঙ্গরেজক্িগের আধিকাঁর- 
বর্ণলসমজে বিধৃত হইবে । 

সিন্ধিষা ও হুলকারের দেনাঁবা পপাজিন হইলে 
মহারাকই্ীয়েরা ভগ্বোতসাহ লা হইয়া আগ্জেসার সহিন্ত 
বৃদ্ধ করিবার ধন্য সমধিক আধোক্জন করিতে লাগিলেন 
এবং পেশোঁয়া বলজীর ভ্রাতপুত্র সদাশিব, পেশোয়াব পুত্র 
বিশ্বনাথের লমভিবাধভারে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সৈনিকপুকষ 
সঙ্গে অইন্বা দিল্লী প্রদেশে আগমন করিলেন এবং দিল্লী 
অধিকার করিয়। তত্রতা সমস্ত সম্পত্তি মাক্মসাং করিলেন 
| ১৭৬০ ]1 আমে সা কণ্ট কশ্বদ্ধপ নাখাক্ষিলে ত সময়েই 
বিশ্বনাথ্থকে দিল্লীব সিণ্হাসনে আরোহণ করান ভইত; 
কিন্ত তাহা না করিয়া এক্ষা৭ণ আমেদ সাকে দবীকদ্ত 
করিবার ছেষ্ট। হইতে লাগিল । আমেদ সা তখন অযো 
ধার প্রাস্তদেশে থাকিয়া তত্রতা নবাব স্থজাউদ্দৌলার 
সহিত কর্তবচ বিস্বুযে পরামশ কণিনেছলেন | তিনি 
একবার এ সমস্সে মহাপস্্রীযদিগকে আক্রমণ করিলেন । 
মহারান্রীয়েরা শঙ্কিত হইয়া পানীপথের নিকট যাইয়। 
»শিবিরস্থাঞ্চন করিলেন এবং রর স্থানেই আমেদসার সভি্ভ 
তাহাদের যুদ্ধারস্ত হইল। তখন্‌ ম্নাইইীয়াদগের ** 
হাজার অশ্বারোহী * ১৫ হাজার পদঞ্চতি এবং ২*০ শন্ত 
কামান এবং আমের্দ সার ,€৩ হাজার অশ্বারোহী,৪২৮ 
হাজার পদাতি৪ও ৩০্টা কামান ছিল। কিন্তু দৈবের 
গতি কি বিচিত্র! এই যুদ্ধে ( ৯৭৬১ আুব্দের) মহারা কী 


১০০ ইউরেপীয়দিগের ভারতবর্ষে আগমন । 


য়েরা আফগানরাজের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হই- 
লেন, এবং সাশিব ও বিশ্বনাথ উভয়েই ।নিহত্ত হইলেন) 
অন্তান্ত সেনাপতি ও সেনারা কেহই প্রাপ় নিস্তার পাইল 
না। পাঠানেরা বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়! প্রান 
সকলকেই বিশষ্ট করিল এমন কি মহারাষ্্ীয়দিগের 
এক প্রাণীও জীবিত ছিল কি নাসন্দেহ। এই নিদারুণ 
দংসংবাদ মহারাষ্ট্রে পৌছিলে শোক ও মন:ঃক্ষোভে 
বলজীর মৃত্যু হইল এবং মহাঁরাষ্ট্রীয়ের অবসন্ন হইয়া 
পড়িলেন। 

এই মুদ্ধের পর আমেদ সা মনে করিলেই দিল্লীর 
সম্বাট হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না হইয়। 
স্বদেশে প্রস্থান করিক্ষেন। সাহ আলম তখন্‌ বাঙ্গালা 
থাকিয়া ইঙ্গরেজদিগেব সহিত যুদ্ধাদি করিবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। তখন্‌ বস্তুগত্যা ইঈরেজেরাই ভারত- 
বর্ষের স্াট, হইয়াছিলেন; অতএব অতঃপর ইঙ্গরেল 
দিগের রাজত্ব প্রাপ্তিব উপযোগী বিবরণ হইতে আরন্ত 
করিয়া লর্ড ল্যান্সডাউনের আগমন 'পর্য্যব্ন তাহাদেরই 
রাজত্বের বিবরণ লিখিত হইতে চলিল। 


্ 





এ দি এপি রস 


সপ্তম পরিচ্ছেদ | 


ইউরোলীয়দিগের তারতবর্ধে আগমন । 
ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে, সমৃদ্ধি ও সত্য- 
ার নিমিত্ব (প্রসিদ্ধ | বিখ্যাত হিরাডোটপ-প্রণীত, 





পোর্ড,গীজগখ। ১০১ 


গ্রীকদিগের প্রাচীন এঁতিহাসিক গ্রন্থে ভারতবর্ষের 
নামোল্েখ আছে। মানিডনের অধিপতি আলেক্জাপ্ডাঁ- 
বেব পূর্বে কোন ইউবোগীষ এ দেশে আসিষাছিলেন 
কি না, বলযাধ নাঁ। দিপ্থিজয়প্রসঙ্গে মআালেকজাগাবের 
এ দেশে আগমনণনব বহুকাঁলপতে উউবোগীযেবা করে 
ক্রমে বাণিজ্যাদিকার্ধোব জনা এদেশে আসিতে আবন্ত 
কবেন, কিন্ত তইপুর্বেও মিশক, আবব, ফিনিধিন' গ্রস্তৃতি 
দেশেব ব্ণিকেবা এ "দশে বাঁণভা করিতে আসিষা- 
ছিলেন । ইউবোগপীজাতি। মনা, বোধঙয়, বোমকেবাই 
বাণিজ্যকার্ধেপ জনা সন্দপ্রথ ম এদেশে আগমন করবেন । 
১৪৯৭ খ্ুঃ নব্দ ছাঁঙ্ে। ডিশানা নানক একজন 
'পার্তুগীজ নাক ৩ খান জাহাভ জইয। *উত্তঘাশী অস্ত" 
বীপ ঝেষ্টনপুক্মক এ“দশে আগমন কহধন এ7* অল- 
বাবে উপকৃণস্থ কাণিকউ নণাব উত্বীণ হেন | তৎ- 
কা.ল দেকেন্দললোপি দিলীব বি, এন, সেমো?বন 
কালিকটেব বাত ভিলেন চেনো এন শগমে পোক্ত, 
গীঞ্দিগেব গ্রহ ৪বিশেষ সন্থাণ প্রপশন কািছিলেন, 
কিন্তু মুব নামে খাত যে সকল আন এস মিশবীষ 
বণিক্ষগণ ততকীণল উ প্রদেশ বাণিজ্য কবিতেছিল, 
গ্তাহাদেব কমন্বণাষ তাহাপ গে সা কবিক ক!লশ্থাশী 
হয নাই। ক্রমশং পোগুগীজ।পশের মঠ উ তাহার বিবাদ 
আবন্ত হইতে লাঞ্িল। ইহাব পঞ্জ পাঞ্শাল তইতে 
ক্রমে ক্রমে অনেক জীগাজ | সিষাঞ্ট গ্রপেশে | উপাস্থুত 
হওয়াতে পো ঞ:জবা প্রবর্ণ হইষ! উঠিেল এবং "দেশীকক 
রাল। ও *অন্যান্য লোঁকদিগে্ সঙ্জিত রা জলা 


১০২ ওলন্দাজ ও দিনেমারগণ | 


করিতে আঁবস্ত কবিলেন। এ সকল জয়লাভেধ পব 
তাহাব। ক্রমে ক্রমে অনেক প্রদেশে আপনাদের বাণিজ্য 
স্থাপন কবিলেন | তন্মধ্যে গোনা প্রধান হইল । উহ ভিন্ন 
বঙ্গ"দশে হুগলী ও আবাঁকাঁনে তইটী কুঠী কবিলেন এবং 
পাবস্যেব আর্মমজদ্বীপ, সিংহলদ্বীপ এবং বঙ্গ ও ভাবতত- 
সাঁগবস্থ আও নাল দ্বীপে বাঁণিজ্যবিস্তবি কবিষা এ 
ছুই লাগবে আপনাঁদেব একাধিপত্তয স্থাপন কবিষ। তুলি- 
লেন ১৬ শতাব্দীব শেষ পর্য্যন্ত তীাহাদে? এই একা- 
পিপন্য ছিল । অনন্তব ওলন্দীজ, দিনেমাব, ইঙ্্ববেজ 
ও ফবাপীদিগেষ আগমনে ক্রমশঃ ভীাহাদেব অবনচি 
হইতে আবন্ত হষ। 
গলন্দানেবা পোর্তগীজদিগেব বাঁণিজ্যসমুদ্ধি দর্শানে 
ঈষ্ধ্যান্বিত হইয়া এ দেশে আনেতে অভিলাধী হযেন এব 
১৫৯* খু অবে ৪ খান জাহাজ লইয। যাবা, স্মাত্র! 
গ্রৃতি দ্বীপ সমূহে উপস্থিত হইয। বাণিজ্য কবিতে আবস্ত 
কবেন। কিছুকাল পবেই তাহাবা প্রবল হইয়া পোত্ত, 
গীজদিগকে যুদ্ধে পবাস্ত কবিযা শাহাঁদেব অনেক কু 
কাড়িয়া লযেন | বঙ্গদোশ ডুচুভা নগবে গলন্দাজেব! 
এক কুঠী কবিয়াছিলেন ! সঞ্তদশ শতাব্দীব শেষভাগে 
ত কুঠী ছুর্গবন্ধ হয়। ডা ১৮২৪ অব্দ পর্যন্ত ওলন্দাজ 
দিগেক্ক অধীন ছিল, । & অন্দে ইঙ্গবেজেবা স্থমাত্রাদ্থীপস্থ 
কোন স্থান প্রদান কনিষা এই নগব গুলন্দাজ“দগেব নিকট 
হইতে গ্রহণ কবিয়াঁছন। 
দিনেমাবেবাঁও সপ্তদশ 'শতাবীব প্রথমভাগে ভাবত- 
বর্ষে আমিয়াছিলেন এবং দীক্ষিণাত্যে টক্ষুক্লিবাত নামক 


ই্উইগ্ডিয়া কোম্পানি, ১০৩ 


স্থামে এবং বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে এক এক কুঠী করিয়া- 
ছিলেন । শ্রীরামপুর তদবধি তাহাদের অধীন ছিল। 
১৮৪৫ অবে ইঙ্গরেজের! উহা! ক্রয় করিয়! লইয়াছেন | 
১৬০০ অনবে ইঙ্থুলণ্ডের কতিপয় ফঁণক ভারতবর্ষে 
আসিয়া বর্ণজ্য করিবার নিমিত্ত বাজ্জী এলিজাবেথের 
নিকট এক সনন্পত্র প্রাপ্ত হইয়ীছিলেন * এই বণিক. 
সম্প্রদায়ই “ই্ঠুইগ্ডিয়াকোম্প।নি” নামে খ্যাত । প্রথমে 
১৫ বৎসরের নিষিন্ত তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়' 
হয়; পরে সময়ে সময়ে উহা বাড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল । 
প্রাপ্তাধিকার কোম্পানি আপনাঁদের কার্ধযনির্বাহের 
নিশ্বিত্ব লগুন নগরে “কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টর” নামে এক 
সভা স্থাপন করেন । এ সভায় ২৩ জন সকম্ত ও একজন 
সভাপতি নিযক্রে হয়েন। ১৬০১৯ অন্দে কাঞ্জেন লাঙ্কেষ্টার 
কোম্পানির ৫ খানি জাহাজ সহিত স্ুমাত্রাদ্বীপে উত্তীর্ঘ 
হইয়া! এক কুঠী করেন । ইহার পর কোম্পানির আরও 
জাহাজ তমে ক্রমে আগমন করার স্থমাত্রী ও ততসন্নিভিত 
দ্বীপ সকলে উহাদ্্িগের বাণিজাকার্ধোর বিলক্ষণ উন্নতি 
হয়। পোর্ত,গীজের] ইহাতে ক্ষতিবোধ করিয়া ইপ্গরেজ- 
দিগ্ঠের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্ত পরাজিত হয়েন। 
ইহারঞ্পর ই্গরেজের ্রধ্রেক্রমে পিপ্লি, মতসযাপত্তন, 
স্ুরাট, কালিকট, হুগলী, কাশীমবাক্া পান! প্রভৃতি 
নানা স্থানে কুঠীস্থাপ্ুন করিলেন 1৬ স্ুরাটের কুঠীন্থ- 
ডাক্তর কৌটন্‌ ১৭৩৮ *অবে সম্রাট, গ্লাজেহানের কোন 
পীড়িত কন্ঠারঃ চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইয়! ককার্ধা 
হয়েন | ইহাতে সআ্াট. সন্ত হইয়া! ডাঁক্ুরের প্রার্থনানু- 


১০৪ ইগরেজ বাণিজ্য | 


সারে কোম্পানিকে বাণিজা বিষয়ক কতকগুলি সুবিধা 
জনক অধিকার প্রদান করেন । উক্তভাক্তারের এন্ধপ 
চিকিৎসার জন্ঠই বাঙ্গালার নবাব সাশ্থজার নিকট হুই- 
ন্তেও কোম্পাঞ্জির অনেক সুবিধালাঁভ হইয়াছিল | 

ইঙ্গরেজের1 বিজয় নগরের বাজ? কর্তৃক আহত হইয়া 
১৬৪০ অব তাহার অধিকার অধো হুর্গের ছ্বারা বন্ধ 
একটী কুচী করেন এবং &ঁ দুর্গের নান “ফোর্ট সেপ্ট জর্জ* 
রাখেন । ইহাই মাদ্রাজনগরের শ্ত্রপাত 1 ১৬৫৩ অকে 
এই নগরকে একটী প্রেসিডেন্দী অর্থাৎ করমগ্ল উপ- 
কুলস্ক সমস্ত বাণিজার প্রধান স্থান করা হয়| 

১৬৮২ অন্দে ইললগ্ডেব রাজা ২য় চার্লস পোর্ত- 
গালের রাজকল্যাকে বিহাহ কনিয়া বোম্ষেবগর যৌন্তক 
স্বরূপ পাইয়াছিলেন। ১৬৬৮ অন্দে চিনি উহা কোক্পা- 
নিকে প্রদান করিলে কোম্পাঁদ এ দগরকে পশ্চি্ 
ডপকুলস্থ বাণিজ্ব প্রণানস্কান (€প্রসিডেন্সি ) করেন । 

১৬৯৬ ক্সন্দে ইন্সরেজেরা আট, আরঞ্জেবের পুত্র 
আজাঁমের নিকট হইতে কলিকাতা, ভাটা, ও গোবিন্ব- 
পুৰ নামক তিনধানি গ্রান ক্রয় কিয়া তি স্থানে এক 
কুগী করেন। ১৬৯৮ আন্দে এ কুী ' ফোট্টউইলিয়ঙ। 
নামক লৃতন-নিন্মিত দ্রগেই ছাতা বন্ধ হয় ১৭১৫ আবে 
এই নগরও একটা স্বতন্ত্র প্রসিডেন্ি হইয়াছিল | 

এইরূপে ঈষ্টইঞ্রিয়াকোম্পানি এদেশের নীনাস্থানে 
ৰাণিজ্য করিতেছিলেন । মধ্যে ইঙগলগ্ডের রাজী হক 
চার্লস্‌* সার এক বণিক্গম্প্রনায়কেও প্ররূপ সনন্দ 
দিষাছিলেন | তাহাতে .উদ্তপ্ন কম্পানির াঁরতবর্ষে 


ফরামিগণ | ৯০৫ 


অনেক বিবাদ বিসম্বাদ ও কাধ্যক্ষতি হইয়াছিল | অন- 
স্তর ১৭০৮ অবক্ধে উহাদের একতা হয় এবং একতাপ্রাপ্ড 
সেই কোম্পানি “ইউনাইটেড ঈষ্টইণ্ডিয়। কোম্পানি, 
নামে খ্যাত হয়েন । এই সমবেত কোম্পানি বাঙ্গালার 
নবাবের সঠিত কথন সপ্ভাবে কখন অসভ্তাবে থাকিয়া 
অনেক দিন এদেশে বাণিজ্য কবেন। মহাঁরাক্ীযধদিগের 
উপদ্রবনিবারণেব জন্য ১৭৪২ অব কলিকাঁতার চতুর্দিকে 
'মহারাই্রখাত” নামে এক পবিণা প্রস্থত হয়। প্রার এ 
সময় হইতেই কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে এই তিন 
নগরে সামান্তরূপ এক একটা বিচারালষ স্থাপিত হয় ও 
কতন্বগুলি সৈন্ত রাখিবাবগ বাবস্থ।ভয। এ সকল 
সৈশ্তদ্বাবা ইঙ্গীবেজদিগকে মধ্যে মণ্দো বিগগদিগেব সভিভ 
যুদ্ধ করিতৈ হইত । কিঞ্চিংপবেই ফরীসিদিগেৰ শহিত 
উহইাদেব যুদ্ধেব ব্বিরণ প্রকাশিত হইবে । 

ফরাসীর) ১৬৭৪ অন্দে এদেশে বাণিজ্য কবিতে 
আইসেন, এবং মবিসস্‌ বোবেণ প্রড়তি দ্বীপসমূহে 
অনেক কাল বছুণিজ$িকবিধা ১৩৩৪ আবে স্ুবাটে এক 
কুঠী নির্মাণ কবেন। অনন্তব ১৬৭৪ আবে পণ্ডিরি 
এবং *১৬৮৮ অন্দে চন্দননগব তাহাদের প্রধান বাণিজ্য- 
ক্যান হয়। *এতপ্ডিন্ন মাহী, কাঁবিকোলা প্রভৃতি আরও 
কয়েক স্থানে তাহাদের কুঠী হহয়াছিল, ভিড সেই সকলের 
মধ্যে পণ্ডিচরী সর্বাঠ্রোক্ষা সমুদ্ধিশালী উ্য। 


৬০৬ কর্ণাট যুদ্ধ 1 


১৭৪৪ অক ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীরিগের 
যুক্ধ উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষে৪ ঁ ছুই জাতির মধ্যে 
বিবাদ আরম্ভ হয় । এ বিবাদের প্রথমে মরিসস্‌ ও 
বোৰেণ দ্বীর্পের শাসনকর্ত)। লাবের্ডোনে ইঙগরেজদিগের 
মার্াজনগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন এবং পঞ্জি 
চরীর শীসন্রকর্তা ডুপ্নে ইঙ্গরেজদিগের উপর অনেক 
উতপীড়ন করিলেন ।  ইন্গরেজেরা পর্গিচরী অধিকার 
করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্ত কৃতকার্ম্য হইলেন না । 
অনন্তর ১৭৪৮ অবক্ে ইউরোপে উভয় জাতির সন্ধি 
স্থাপিত হইলে এদেশেও সমুদায় বিবাদের আপাততঃ 
নিষ্পত্তি হইল । 

উক্ত বংসরেই দাক্ষিণাত্যস্থ নিজামবংশের আদি- 
পুরুষ নিজাম উল্মূলকের (আপফজার ) মৃত্যু হইলে 
তদীয় সিংহানন লইয়া তাহাব পুত্র নাজ্িরজক্গ এবং 
দৌহিত্র মজঃফব জঙ্গ এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপ- 
স্থিত হইল; এব" ঠিক এ সময়ে উক্ত দাক্ষিণাত্যের 
ন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশের নবাসীপন্ধ লইহ্বা উহার তাৎ- 
কালিক নবাব আনোমারুদ্দীন এবং ভূতপূর্বব নবাবের 
জাখাতা চওসাছেব পরস্পর সংখামে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ফরাপীরা এই স্থযোগে আপনাদের ক্ষমতাবুদদ্ধ করিবার 
উদ্দেশে মজগুদল্জঙ্গ ও চগডসাতেবের সাহাঁধ্য ককণার্থ 
বুসি নাক এক প্লেনাপতিকে সৈম্নহ পাঠাইয়। দিলেন । 
কুদিরু সহায়তায় যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে 
নিজামপুত্র নাজীরজঙ্ক জয়ী ও তত্ঞ্তিদন্থী মজ?ফর- 
জন বন্দীভূত/ হইলেন এবং কর্ণাটের নবাঁক আনো" 


ক্লাইব। ১০৭ 


য়ারুদদীন হত হইলেন। কিন্তু নাজীরজঙ্গ সে যুদ্ধে জয়ী 
হইয়াও অধিককাল রাক্স[ভ্ভৌগ করিতে পান নাই। 
তিনি কিয়দিন পরেই কোন প্রাদেশিক, নবাবের হস্তে 
নিধন প্রাপ্ত , হইলে, ফরাঁসীরা মজঃফরকে বন্দীভাব 
হইতে মুক্ত করিয়া নিজামরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিলেন | 
কিন্ত মজঃফর কিছুদিন পরেই নিজ সোদিগের কর্তৃক 
হত হইলে, করাসীরা নাজীরজঙ্গের ভ্রাত। সলাবত্জস্থকে 
তৎ্পদে অভিষিত্ত করিয়। দিলেন ইহাতে এ বরাজ্োর 
গোলযোগ নিবৃত্ত হইল। 

এ দিকে কর্ণাটের নবাব আনোয়ারদ্দীন নিহত হও- 
য়ায় 'চণ্ড সাহেব কর্ণাটের রাজধানী আর্কট নগর অধি- 
কত ও বশীভূত করিলেন | আনলোয়াকুদ্দীনের পুত্র 
মহম্মদ আলী সপবিবারে ত্রিঞ্িনপল্লীস্থ ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। ইঙ্গরেজেরা এ ধুদ্ধে এপর্যাস্ত উদালীন ছিলেন; 
কিন্তু এঁ যুদ্ধে'পলক্ষে ফরাসীদিগের যে প্রকার আধিপতা, 
সম্বান ও বাণিজ্য বিষয়ক অধকার লাভ হইল, তদ্দর্শনে 
ঈর্ষান্বিত হইাম্পন ঞ্টব* মহম্মদ আলীর সহাদতাকরণে 
কৃতসংস্কর হইয়া ত্রিঞিনপল্ল'তৈ এক দল সৈম্ত প্রেরণ- 
করিলৈন। চগ্ড সাহ্বও দি সময়ে ফরাসীদিগের 
সহায়তার প্রিঞ্িনপন্লী অবরোধ করিয়ছলেন । এ নগর 
চণ্ড সাভেবের হস্তগত হইবার সম্ভাবম+ছিল। কিন্ত 
ইঙ্গরেজদিগের মধাঠ উইতে ক্লাইব নামক এক নৃতন 
বীরপুরুষ বহির্গত হইয়। এ নগর রক্ষা করিলেন। 

* ক্লাইব ১৮ বর্ধ বয়সে মাড্রীজে আসিয়া কোম্পানির 
কেরাণিগিরি কর্মে নিঘুক্ত হয়েন, কিস্তু এ কার্ম্য তাহার 


১০৮ ফরাসী যুদ্ধ | (১৭৫ ৯) 


প্রকৃতির অনুরূপ ন। হওয়ায় বিরক্ত হইয়। দুইবার আত্ম- 
হত্যার চেষ্টা করেন, এবং ছুইবারই ভ্রষ্টোদ্যয হওয়ার 
সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়! সৈনিককাধ্যে নিষুক্ত হয়েন। 
এক্ষণে চণ্ড সাহেব ত্রিঞ্চিনপন্লী অবরোধ করিলে, তিনিই 
যুক্তিকরিয়া অল্পনাঁত্র সেনাসহ গমনপূর্বক চওসাহেবের 
রাজধানী আকটনগর অবরোধ ও অধিকার করিলেন। 
স্থতরাঁং চণ্ড সাহেবকে ত্রিঞ্চিনপল্ীর অবরোধকারী সৈন্য- 
দিগের মধ্য হইতে কতক সৈন্য লইষা শক্র-ইস্ত-পতিত 
রাজধানীর পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেবণ কবিতে হইল | কিন্তু 
ক্লাইব একধপ রণপাণ্ডিত্য ও এপ সাহস সহকারে নগ- 
রের রক্ষা করিলেন যে, চণ্ড সাহেবের সেনারা কোন- 
্ধপে উহার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইল না| এই সময়ে মেজর- 
লনেন্ন ইলও হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্লাইবের সহিত 
যোগ দেন এব” মহীশুপ প্রন্থতি হইতে মহম্মদ আলীর 
সাহাধ্যার্থ অনেক সৈন্য তিঞ্ধিনপলীতে উপস্থিত হয়। 
ইঙ্গবেজেরা ইহাতে আবও বর্ধি5 বল হইয়। ত্রিঞ্চিনপল্লীর 
'অবরোধকারী সৈন্যদিগকে সম্পূণরাপ পবাস্ত কধিলেন। 
ফরাসীরা আর বিজয়েব আশা নাই, দেখিয়া ইঙ্গরেজ- 
দিগের সহিত সন্ধি করিলেন; চও্ সাহেবের আণদণও্ 
হইল; মহম্মদ আলী নির্বিবাদে আর্কটের নবাব হই- 
(লন; ইঙ্গরেন্দিগের বাণিল্য বিষয়ে অনেক অধিকার- 
হ্লাভ হইল | 

পূর্বোক্ত ঘুর্ধ সকল দ্বারা ফরাসীর' খর্বগর্কব হই- 
লেন বটে, কিন্তু বিরোৌধ একবারে ভিটিল না। ১৭৫৬ 
বে ইউরোপে পুনর্ধার উভয় জাতির সংগ্রান্ম উপস্থিত 


(১৭৫৬) সিরাজউদ্দোল। | ১০৯ 


হইলে এদেশেও পূর্ব্ববৎ সংগ্রাম উপস্থিত হইল । এবাবে 
ফরাসীদিগের পক্ষে লালি বা বুদি এবং ইঙ্গরেজদিগের 
পক্ষে আয়র্কূট দাহেব সেলপতি ছিলেন । এই বারকার 
যুদ্ধে ফরাসীরা প্রথমে জয়ী হইয়াছিপেন,কিন্ত পরিশেষে 
তাহারা! পন্বাজিত হয়েন এবং তাহাদের প্রধান স্তান 
পিচরী ইস্্রেজদিগেব হস্তগত হয়। জ্ুনস্তর ১৭৬৩. 
অন্দে উভয় জখতির সন্ধি হইলে ফরাঁসীর। পুনপ্বাব পণ্ডি- 
চবী প্রাপ্ত হইর়াছিলেন, কিন্ধু ভাঁনতবর্ষে উহাদিগের 
আর আধিপতা ছিল না এবং বাণিজ্যকার্যাও এক প্রকাণ 
উচ্ছিন্ন হইরাছিল | 





অধম পরিচ্ছেদ । 





বাঙ্গাল। অধিকারি । 

নবান আুলিঝুু্দখার পরে তাহার দৌতিত্র ১৯ বধ 
বয়স্ক সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ খুঃ অন্দে বান্্ালা, বিহার ও 
উদ্ভিষ্যাব নবাবী পদে অধিক হয়েন। এই সময়ে 
*দিলীর সস্ভাটের প্রভাব এবপ্হীন হইয়াছিল যে, তাহাক 
নিকট হইতে দনন্দ লওয়ার প্রয়োজন» উর নাই | যাহা" 
হউক, তরলমতি নিষ্ঠুর সিরাজ, মান্ঞামহের অতপ্রএরয়ে 
এবধপ বিকৃতম্বভাঁব, ঘঅত্যাচাদী ওঞ্দুর্ষুয়ানন্ট ইুথা- 
ছিলেন যে, তারার উপদ্রবে লোকের ধন প্রাণের ও জী 


২৩ অন্ধকৃপ হত্যা (৭৫৬) 


জাতির সতীধর্পের রক্ষা হওয়া! কঠিন হইয়াছিল । ইনি 
প্রথমাঁবধিই ইন্ততরেজদিগের সমুদ্ধিদর্শনে ঈর্ষা করিতেন ; 
এক্ষণে কিক্পপে তীহাদের পমুচ্ছেদ করিবেন, তাহার 
চেষ্টায় রৃহিলেদ। এই সময়ে কৃষ্ণদাস নামক কোন ধল- 
বান্‌ হিন্দু ই্ঠার উপদ্রবে ভীত হইয়া কলিকাতা গিয়া 
আশ্রয়গ্রহণ কৃবিলেন 1 নবাব তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার 
জন্ঠ পত্র লিখিলেন, কিন্তু ইঙ্গরেজরা শরপাপন্নকে শক্রু- 
হস্তে প্রতার্পণ করিলেন না। আর এই সময়েই ফরাসী- 
দিগের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবন। কবিয়া নবাবের নিষেধসত্বেও 
ইঙ্গরেজেরা কলিকাতীাস্থ ছর্গের সংস্কার করিতেছিলেন | 
নবাব এই ছুই হুত্র অবলম্বন করিয়! ইজরেজদিগের প্রুতি- 
কুলে অভুখধন কবিলেন এবং কাশীমবাজারস্থ কু 
লুঠকরিয়া' সসৈপ্তে কলিকাতায় গমন পূর্বক ইঙৃবেজ- 
দিগকে আক্রমণ কবিলেন | খন্‌ কলিকাতায় ইঙ্গু- 
রেজদ্িগের অক্প মাত্র সৈন্ত ছিল। নবাব তাহাদ্দিগকে 
পরাজিত কবিয়! দুর্গ অধিকাৰ ও ধনাগার লুঠন করি- 
, লেন। দুর্গপরাজযের দিবস তীহাব কর্মচারীরা ১৪৬ জন 
ইঙ্কবেজ বন্দীকে একঅপ্রশস্ত গৃহমধ্য রুদ্ধ করিয়া বাখে । 
বন্দীরা রাত্রিমধ্যে এ গৃঙ্নে বারুব অভাব, গ্রীষ্ম ও ঈল- 
পিপাসায় নিদাকণ যন্ত্রণা ভোগকরিষা ২৩ জন ব্যতিরিক্র" 
লকলেই প্রাণতাযুশ করে । ১৭৫৬ অবের ২* এ জুন এই 
ব্যাপার দ্বটে--এই জলটন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে “অন্ধ- 
কূপ হত্যা ” নামে সিদ্ধ হইয়াছে । 

কলিকাতার ছুরবস্থার সংবাদ মধদ্রাজে পৌ ছিলে 
ক্লাইব এবং ওযা সন সাহেব দেশী ও বিলাতীতে প্রাক 


(৯৫৭) মিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত । ১১১ 


২॥ হাজার সৈন্যসমেন্ত কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া & 
নগর পুনর্ধার অধিকৃত করিলেন। নবাব এই সংবা 
পাইয়া পুনর্ধার কলিকার্তী যাইলেন। কিন্তু এবাঁর 
ক্রাইবের নিকট পরাজিত হ্ইয় সন্ধি ফ্রিরিয় ফিরিয়ঃ 
ক্সাদিলেন।” অনন্তর নবাব ইন্তরেজদিগকে দূরীভূত 
করিবার জন্য গোপনে ফরাসীদিগেরর সহিত জন্ত্রণা করিযা- 
ছিলেন, কিন্তু চতুর ক্লাইব ইহার সন্ধ'ন পাইকা ফরাস- 
ভাঙ্গা (চন্দননগর) আক্রমণ ও ফরাসীদিগকে পরা- 
জিত কারলেন। অতঃপর আ্ব্যবস্থিতচিন্ত নবাব কথন 
ইক্গরেজদিগের প্রতি নির(তিশয় কোপ প্রকাশকরিতেন,_- 
কখন্ধ বা ভয়বিহবল হইন্ন! তাহাদের সহিত সৌহার্দ- 
বদ্ধনার্থ সচেষ্ট হইতেন। ক্লাইব এই গঈীকল দেখিয়! 
পশ্ুন। কুবিফাছ্থিলেন যে, এই উদ্ধন্ত বালক বাজদিকাবী। 
থাকিতে তাহাদের ভদ্রস্থৃতা নাই | 

এই সন্তয়ে দুবুত্ত নবাবকে পদচাত করিবার নিমিপ্ত 
তাহার সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী রারহূর্লভ, কোষা- 
ধ্যক্ষ জগৎশেঠ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের, 
ষড়যন্ত্র করিয়া! ক্লাইবকে আহ্বান করিলেন; ক্লাইবও 
পরম্পনন্দসহকারে তাহাতে ফধ্যাগ দিয়া গ্রতিজ্ঞাপত্র 
প্রস্তুত কক্তিলেন। এ পত্রে লিখিত হুইল যে, মীরজাফর 
সহকারিতা করিয়া নবাবকে পদচ্যুতঃ করিয়া দিলে 
তিনিই বাঙ্গালার নব্লাব হইবেন, এবঞ্ইঙ্গরেজের৮ তাহার 
নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপুরণস্বরূপ প্রচুর ধন, এবং 
কণ্রিকাতার সমীপ্তস্থ অনেক ভূমি পাইবেন। এই সকল 
স্থির হইজে, উক্ত চক্রান্তের অন্তর্গত উন্নি্াদনামক এক 


১১২ পলাশী যুদ্ধ । (৯৭৫৭) 


জন বণিক বলিয়। বসিল যে, “আমি ত্রিশ লক্ষ টাকা না 
পাইলে সমুদয় প্রকাশ করিয়া! দিব”। তখন্‌ কর্মদক্ষ 
ক্লাইব এক মিথ্যা প্রতিজ্ঞাপজে জাল স্বাক্ষর করিয় 
উমিচাদকে দেখাইয়া শান্ত করিলেন 

এই সঙ্মুদয় স্থির হইলে ক্লাইব প্রায় ৩ হাজার সৈন্য- 
সমেত মূর্শিদাঁবাঁদে যাত্রা করিলেন | ন্বাঁব প্রায় ৫০ 
ভাজার সেনা সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ হইতে যাশ্রা 
করিয়া দাক্ষণে ১২ ক্রোশের পর পলাশীর মাঠে ক্লাইবের 
সৈনোর পুরোভাগে শিবিরসন্নিবেশন করিলেন। পরদিন 
প্রাতঃকালে উভয় পক্ষের খুদ্ধারম্ত হইলে অনেকক্ষণ 
জয়পবাঁজয় স্থির হইল না। বেলা ছুই প্রহরের "পর 
বিশ্বাসঘাতক ' মীরজাফরের কুমন্্ণায় নবাঁব, যুধ্যমাঁন 
সেনাদিগকে হঠাৎ যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার আজ্ঞা 
দেগয়ায় তাহারা অনিষ্টাশঙ্কা। করিয়া! পলায়ন করিল) 
স্থৃতরাং ক্লাইব সম্পূর্ণৰপে জগ্নলাঁভ করিলেন" সিরাজ- 
উদ্দৌলাও তখন্‌ অনান্যোপায় হইয়া উষ্টে আরোহণ- 
পূর্বক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন ।*' ১৭৭ খৃঃ অব্দের 
২৩এ জুন তারিখে এই বাঁপার সঙ্ঘটিত হয়। শ্রী দিন 
হইতেই ভাঁরত-রাঁজলঙ্গমীঃ$ মুসলমাঁনদিগের গৃহ হইতে 
ইঞ্গরেজদিগের গ্রহেষগমন করেন, এরূপ নির্দেশ অসঙ্গত 
হয় না। অতঃঘ্ জয়োল্লীসিত ক্লাইব মুর্শিদাবাদে গমল- 
ও ্রীরজাফপকে সিংহাসনে, অবরোহিত করিলেন 

২ তীভাঁর নিকট হইতে প্রতিজ্ঞানুমারী আপনাদের 
ঠা প্রথম ক্ষেপন্বরূপ বিস্তর টাক গ্রহণপুর্পক 
কলিকাতায় স্থাঠাইলেন। ও দিকে সিরাজউদ্দৌলা 


(১৭৫৯) মীরজাফর | ১১৩ 


পলাইয়! অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই । তিনি 
ভগমানগোলায় ধরা পড়েন এবং মুর্শিদাবাদে আনীত 
হইয়া মীরজাঁফরের পুত্র মীরণ কর্তৃক নিহত ভয়েন | 


মীরজাফর--ক্রাইব | 


এই ঘটনার পরেই লগুনস্থ ডিরেক্টর ভ্রভ' ক্াইনেব 
প্রতি নিরভিশয় সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে কলিকাচার গব- 
রী পদে নিখুক্ত করিলেন । ১৭৫৯ আদ মীব্জাফব 
শুনিলেন যে, সম্্রাটপুত্র আলীগোহর [সাই আলম 
তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পাটনাপর্সান্থ আপিয়াঁ 
ছেন্ক এবং নগর অবরুদ্ধ করপাঙ্তেন | ইহাতে ভিনি 
ভীত হইয়! ক্লাইবের শরণ লইলেন।  ক্রধইব অনিলঙ্ে 
সৈন্য গ্রেরণকরিয়! এ নগর উদ্ধারকর্পলেন। সাত আলঙ 
স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন । এই উপ্কাব পরিশোধের 
জন্য মীরজ্ঠুকর ক্লাইলকে কলিকাতার সন্নিঠিত প্রদেশে 
এমন একটা জায়গীব দিলেন, যাশাব বার্ষি 5 আয় ত্রিশ 
লক্ষ টাকা । €&দাফ্লিণাতোর উত্তরসপ্রকার প্রদেশ এ- 
পর্য্যন্ত ফরাসীাদিগের অধিকৃত ছিল। তাহাদিগকে তথা 
হইন্তে তাঁড়াইবার জন্য ইহার, পু্বব্সর অর্থাৎ ১৭৫৯ 
অন্দে কর্ধেল ফোর্ড এ দেশ প্রেরিত হইয়া একবূপ 
কৃতকার্ধা হইয়াছিলেন। এই সকক্তাও দেখিয়। শুনিয়া 
তখন্‌ সকলেরই রোধু হইয়াছিল ঞ্ঘ, ক্রাইবই» দেশের 
হর্ভী কর্তা বিধাতা_নবাঁব মীরজাঞ্কর সাক্ষিগোপ্টীল 
মাত্র । নবাবওঞ্লাইবের ঈদৃশ ক্ষমতাদর্শনে ঈর্ধযা্ষিত 
হইয়া উষ্ছাকে খর্ব করিবার "মানসে ট.্ধড়াস্থ ওলনাঁঘ- 


2৬, 


বা 


১১৪ বাব্িটার্ট । ১৭৬") 


দিগের সহিত মন্ত্রণী করিলেন, কিন্তু ক্লাইব কালবিলম্ 
না করিয়া কর্ণেপ ফোর্ডকে সৈন্যসহ টঁচুড়ায় পাঠাই- 
লেক । চড়া পরাজিত হইল, এবং ওলন্দীজেরা ই্জ- 
রেজদিগের সহিত হীনসন্ধি কবিতে বাঁধ্য হইলেন । এই 
সকল কার্য সম্পাদন করিয়া ১৭৬০ অকে ক্লাইব স্বদেশ- 
যাত্রা করিলেন ), ৃ 

বান্সিটার্ট সাহেব ক্রাইবের পদে অধিরূঢ় হইলেন। 
ইনি ক্লাইবের নায় কাণাদক্ষ ছিলেন না। ইহার সমযে 
সাহ আলম আাবার পাটন। আাক্রনণ করেন, কিন্ত মীরণ 
ও কালয়ড স'হেব ঘাইগ্রা ভাঙগাকে পরাস্ত করিয়। দেন | 
এ স্থানেই মীরণ শিবিরমধো বজাঘানে প্রীণভ্যাগ কেন । 
ইহার পুর্ব হইতেই ইঙ্গবেজদিগের নিকট মীরজাফরের 
গণ বাড়িতেছিল। এক্ষণে মীরণেস মুহ্রাতে বাঁজকার্যের 
আবও বিশৃঙ্খলা তওযায়, শ্রী খণের এত বুদ্ধি হইতে 
লাগিল ঘে, ভাভার পরিশোধ ভওয়া এক গ্রাককার অন. 
স্ব হইয়া পড়িল । উ সময়ে ইন্রেজ কর্মচারীরাও 
অভ্যন্ত অর্থগৃধ,, হইর়ভলেন ; স্ুক্তরাহভাক্ষদিগকে সন্ধষ্ 
করা নবাবেৰ সাধ্যাযন্ত্র চিন না। এ জন্য তাহারা 
ষড় মন্ত্র করিয়া নবাবকে পদ়ুচ্যুত করিলেন এবং তীছার 
জামাতা মীর কাঁপিখুকে এ পদ প্রদান করিলেনছা 

মীরকাপিম &ঞই উপকারের পুরঙ্কারস্বরূপ বদ্ধীমান, 
মেদিনীপ্চুর ও টট্টগ্রথম এই তিন। লিলা কোম্পানিকে 
সম্কপ্পণ করিলেন ) এবং রাঁজোর সমস্ত ঞ্ণ পরিশোধ 
করিতে সম্মত হছইলেন। ইঙগরেজ বন্ষ্চারীরাও তীঙ্মর 
নিকট বিলক্ষণ পুজা পাইলেন । ১৭৬*। 


(১৭৬০) মীরকামীম | ১১৫ 


মীরকাসিম বুদ্ধিনান্‌, চতুব, উৎ্গাহশীল ও কার্য দক্ষ 
লোক ছিলেন । তিনি অধিল-্ রাজাস ব্যয়সজ্কেপ ও 
রাঁজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া ইদ্ঘবরেজদিগের সমস্ত দেন! 
পরিশোধ করিলেন । কিন্তু ইস্রেজদিগের তাদৃশ অধী- 
নতা তাহার বড়ই কষ্টকর হইত লাগিল; এজন্য উহা! 
ত্যাগ কারবার, সঙ্কল্প কটিনী মুজেল্নগরে ধ্বাজপানী করি- 
লেন, এবং তথায় থাকিয়! সৈম্তদিগকে সুশিক্ষিত এবং 
যুদ্ধোপকরণসকল উতক্ষ্টতর করিতে আরম্ভ করিলেন । 
সআট্‌ সাঁহ আলম দিল্লীর গোঁলযোগের জন্য এ পর্ষ্যস্ত 
তথান খাইতে পারেন নাই-বিভাঁরের নানাস্থাীনে ভ্রমণ 
কঞ্চিয়া বেডাইতেছিলেন ; এক্ষণে মীরকাসিম পাটনায় 
তাহার নিকটে দাইন! বার্সিক ২৩ লক্ষ টাকা করদান 
শ্বীকাঁরে বাঙ্গালা নিভার ৪ উড্ডিষার অুবেদারীর জন্ত 
বীতিমত সনন্দ আনিলেন। 
অতঃপর কপিকাভার [কীম্িলেৰ সহিত নবাবের 
বিরোধ উপস্থিত হইল--কানণ এই যে, বাঁণিজাদ্রবোৰ 
উপর এ দেশের সঝ্ণকেই শুষ্ক দিতে হইত--কিস্ক সঞ্জা-। 
টের স্নন্দ অগুসাবে কোম্পানি এ শুক্ক লাগিত না। 
ততৎ্কীলে কোম্পানির কল্দ্ারীলী নিজেও বাণিজা কবি- 
তেন। গঞ্চণে ভীাভাবা আপনাদ্ধেক নৌকার উপর 
কোম্পানির নিশান তুলিয়া নিজেঘ্€ বাণিজ্য দ্রব্যের 
উপরে'ও শুদান রইিন্য করিলেন নবাবের কর্মচারী রা 
এ বিষয় অবগত হইশী আপত্তি করিতে লাখিল-কিস্ত 
উদ্ধত ইঙ্গরেজর তাহা শুনিলেনু না, বরং নানারূপে 
রুর্চারিগীণের অবমাননা করিতে লাগিঘেন। ইহাতে 


১১৬ মীরজাফর (পুনর্ববার)। (১৭৯৩) 


দেশীয় পোকদিগের বাণিজ্য এক প্রকার উতৎসন্ন হইল। 
নবাব এই অন্যাধ্য ব্যাপারের নিবারণার্থ অনেক চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু যখন্‌ কোনমতেই কৃতকার্যা না হইলেন, 
তখন্‌ কোপবশতঃ রাহাদানী শুন্ধ একবারে উঠাইয়া 
এই আজ্ঞা দিলেন যে, “সকলেই বিনা শুন্ক বাঁণিজ্য 
করিতে পারিবে এই আদেশে নবালের নিজের ক্ষতি 
এবং কোম্পানির গ তাহার কক্মচারিবর্থের ক্ষতি হইল 
সত্য বটে, কিন্ত দেশীয় লোকদিগের বিলক্ষণ লাভ 
হইল। এই ঝাপার লইয়া কপিকাতার কৌন্সিলে তুমুল 
আন্দোলন ভইপ এবং আশেকেই নবাবের প্রতি খড়াগহস্ত 
হইলেন । 
পাউন। কুঠীর অধ্যক্গ এলিন্‌ দাহেব সর্বাগ্রে নবাবের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধীরণ কৰিলেন, কিন্ত পবাজিত হইয়ঃ অনু- 
চরগণের সঠিত বন্দীরুৃত হইলেন । ইহাঁতে কোন্সিলের 
মেশ্বরেরা মীরকাসিমকে পদচাত করিয়া কলিকাতাস্থিত 
বদ্ধ মীর্জাফরকে পুনব্বার নববী পদ প্রদান করিলেন । 
ইহাতে তুমুল বিবাদ উপস্থিত ভইল %ি ক্তির সন্নিহিত 
গিরিয়া নামক স্থানে সীবকাসিমেব সহিত ইজগরেজ- 
দিগের এক ভর়াঁনক যুদ্ধ গ্রভইপ | এই ঘদ্ধে মীরর্কাসি- 
মের সেনারা আম্কর্খ্য বিক্রম প্রকাশ করি'ংলও শেষে 
পরাজিত হইল & $৭৬৩)! ইহার পর মুঙ্গের নগর ইঙ্্- 
রেজদির্ঠের হস্তগত হইলে মীর (কাঁিম পাটনার গমন 
কর্ধরক্োন এবং তথায়--অতি নিষ্ঠুরতার সহিত-_পাটনার 
পূর্ববাণ্যক্ষ রামনারায়ণ ঢাকার পুর্বাধর্ক্ষ রাজবল্পত্জ ও 
তাহার পূত্রগণ*্জগংশেঠবংশীয় কয়েকজন এখং এলিসু 


(১৭৬৫)  মীরকাসিমের পরাজয়। ১১৭ 


সাহেব ও তাহাব অনচববর্৯-ইঙাদিগেবক সকলেরই 
গ্রাণবঘধ কবিলেন। ইহাব পব পাটনান গব ইঙগাক্জে- 
দিগেব হস্তগত হইলে প্লীবকাসিম পলাইয়া৷ অধোধ্যার 
নবাবের শরণাপন্ন হইলেন | তথায় সম্রাট সাহ আল- 
মেব সহিত সাহাব সাক্ষাৎ হইল। অনন্তব তিন জনে 
মিলিত হইয়া পাটনাঘ আসিতেছালন, ফিন্ত ইঙ্গাবেজ 
দিগেব কর্তুক পবাজিত ভইযা পলাষধন কবিলেন। এই 
সময়ে মেজব মন্বো সাহেবেব অধীনে সিপাহীবা সর্ব- 
প্রথমে বিদ্রোহ কবে, কিন্ত আল্পই নিনাঁধিত হয । ইত 
পরব ১৭৩৪ অন্দে অধাপাব নবাব স্রভাউদদ্বীলা সাংত 
বকঙ্জবে আল এক যুক হশ ) ভাতে ছল ইঙঈ্গবেজেবা যী 
হইয1 নবাবের শিল্তপ দ্রব্য কীচিঘা শাযল*। এই যদ্দব 
পব সম্রাট সাঁহ মালন ই্রবজশাশল শি ববে উপস্থিত 
হইয়া নিজেব সিংহাসন প্রাপ্তিব জন্য সভাঘত কলিনে 
প্রার্থনা কলেন। ইন পণ ভধষোধ্াব শবাব আবঞ 
একবাঁব যুদ্ধে পবানিত হইয। ইচঙ্গাবেজদিগব শবণাপন্ন 
হইলেন । ক্ুতণাঞ্ ইঙ্গাপজদ্ণিব আধপত্োক সামা 
বহিল না। 

ফ্লাইবব অনুপস্থিতি কৃলিকাতার কৌন্সি”লব বড 
ছুর্দগা ঘঞ্জিমীছিল | মেম্ববেবা স্বাথপবতা ও মনাযাযা- 
চবণের পবাকাষ্ঠী প্রদশন কবিতেছিপেন।। কিসে স্বল্প- 
কালেব মধ্যে প্রচুব্দনোৌপাঞ্জন কবিষা দোশ পরিখা এড- 
মান্গুধী/করিবেন, ইহাঁব চেষ্টা দেখ। শ্টিন্ন আব কাহারও 
কন উদ্দেশা ছিল না ১৭৬৫ অব্দেব ভানুযাঁবি মাসে 
মীরজাফগবর মৃত্যু হইলে তীহাবা! তদীষ্ অল্পবয়স্ক পুত্র 


১১৮ কোছ্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তি । (১৭৬৫) 


নাজীম উদ্দৌলীকে সিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া 
তাহার নিকট হইতে উপহারশ্বরূপ প্রচুর ধন গ্রহণ করি- 
লেন। ইঈষ্টইপ্ডিয়াকোম্পানির .ডিরেক্টরের এই সকল 
অন্তায়াচরণদর্শনে শঙ্কিত হইলেন এবং ক্লাইবভিন্ন অপর 
কেহ ইহাঁর নিবারণ করিতে পারিবেন না, বুঝিয়! তাহা- 
কেই এ অনবর মে মাসে পুনর্ধার এদেশে পাঠাইরা 
দিলেন। ক্লাইব ইঙ্গলণ্ডে যাই রাঁজা রাঁজমন্তর প্রভৃ- 
তির নিকটে বড় সমাদৃত হইগাছিলেন, এবং লর্ড উপাধি 
পাইয়ছিলেন। 
লর্ড ক্লাইব ( পুনর্ববার )। 
১৭৬৫--৬৮। 

লর্ড ক্লাইব আসিয়! সর্ধাগ্রেই কোম্পানির কর্ধচারী 
বিগের উপহার্গ্রহণ করা রহিত করিয়া! দিলেন | অন- 
স্তর আলাহাবাদে গমনপুর্বক কর্ণীকসাছেবের শিবির- 
শ্থিত স্জাউদ্টেলা এবং সাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। এই সাক্ষাৎকারের পর সুজাউদেলা ইঙ্গ- 
রেজদ্িগের মিত্র থাকিবেন, অঙ্গীকাঁৰ করায় তাহাকে 
স্বরাজা পুনঃপ্রদান করা হইল--কবল করা ৪ আলা- 
হাবাদ এদেশ সম্রাটের জন্য রভিল। এই সময়েই অর্থাৎ 
১৭৬৫ অবের ১২ আগষ্ট সম্রাট, সাঁহআলম বার্ষিক ২৬ 
লক্ষ টাক! রাজস্বনিধণারণ করিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গালা 
বিহার উড়িষ্যা এই 2িন প্রদেশের দেওয়ানিপদ প্রদান 
করিলেন | যদিও কোম্পানি ইহার পুর্ব হইতেই 
সমুদয় রাজাধিকার একপ্রকার হস্তগত, করিয়াছিলেন, 
তথাপি সপ্রাটে- এই সনন্দলাভে এই রাগের প্রতি 


(১৭৬৭) লর্ড ক্লাইব। ১১৯ 


গাহাদের আইনসঙ্গত প্রকৃত অধিকার জন্মিল। 'অতঃ 
পর মুশীদাবাদের নবাব বার্ষিক ৫* লক্ষ টাকার বৃত্তি 
ভোগকরিতে লাগিলেন। কোম্পানি এত দিন বণিক্‌ 
ছিলেন, এক্ষণে রাজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ 

ইহার পর ক্লাইব সৈন্যসংক্রাস্ত ব্যয়সঙ্কেপে প্রবুত্ধ 
হইলেন। অনেক দিন হইতে সেন্র।9যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেই বেতন অপেক্ষা কিছু অধিক পাইত এবং এ 
অতিরিক্ত ভাগকে “ডবল ভাতা, কহিত। ক্লাইব 
কোন বাঁধা ন! মানিক্জা এই ডবল ভাঁতা রহিত করিলেন 
(১৭৬৬)। ইতিপূর্বে কোম্পানির সকল কর্ম্মচারীই 
স্বংঙবাণিজ্য করিতেন-ক্লাইব এরীতিও রহিত করিয়! 
দিলেন, কিন্তু উহবাদিগের ক্ষতিপূরণের জন) কোম্পানির 
লবপবাঁণিজ্যে যে লাভ হইত, তাহার কিয়দ্*শ হইতে 
সকলকেই কিছু কিছু দেওয়া হইল। 

এই সকক্লা কাধ্যসমাধান করিয়া তিনি ১৭৬৭ অন্দে 
স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তাহার প্রবর্তিত নিয়মদ্বাব! ষে 
সকল [লোকের স্বার্থহানি হইয়াছিল, তাহারা তাহার 
প্রতিকূলে পার্লেমেন্ট সভায় অভিযোগ করিতে ক্রটি 
করেন নাই; কিন্ত সভা পরিণামে তাঁহার পক্ষই” সমর্থন 
করিয়াছিলেক্স । 

ক্লাইবের পর ১৭৬৭ হইতে ১৭৭২ অক্জ পধ্যত্ত এই ৫ 
বংসরের মধ্যে প্রথস্ে (ভরেল ও পর কার্টিয়র্*সাহেব 
গবর্ণর হইয়াছিলেন । এই সমমের মধ্যে”বাঙ্গালার শযুসন 
কাধ্যু মুসলমান ৯৩ ইঙ্গরেজ উভয় কর্মচারী দ্বারাই 
সম্পাদিত হুয়। ইহাতে নালী গোলফোণী হইয়াছিল : 


১২০ হাঁয়দর আলী । (১৭৭০) 


সম্যক শীসনীভাঁবে দস্থ্যতস্করাদির উপদ্রবের সীমা ছিল 
না। ইহার উপর আবাব ১৭৭ অব্দে ( সন ১১৭৬ 
সালে) ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়। প্রজাদিগের ছুর- 
বস্থার এক শেষ করিয়াছিল। এ ছুরিক্ষ “ ছেয়াত্ত,রে 
ম্বন্থর » বলিয়! প্রসিদ্ধ । 


মহীশুর-_হায়দরআলী। 

দাক্ষিণাতোর উত্তব সবকার গ্রদেশটা আবধ্কার 
করিতে কোম্পানি অনকদিন হইতে লোলুপ "ছিলেন | 
ক্লাব এ প্রদেশের জন্য সম্রাটেৰ নিকট সনন্দও লইয়া- 
ছিলেন কিন্তু নিজানবাজ্যের ভাৎ্কালিক অধিপতি 
নিজামআলীব প্রতিবন্ধক তাৰ উষ্ভা লইতে পারেন াই । 
অনন্তর নিজামকে ৮ লক্ষ টাকা বার্ধিক কর দিবার এব, 
প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সৈন্যদ্বাবা সাঁহাধা করিবার 
অঙ্গীকার কধিষ। (কাম্পানি নিজ্ামের নিকট হইতে 
এ প্রদেশ জনীদারীস্বরূপ গ্রহণপুর্ধক সন্ধি করিয়া 
ছিলেন। এক্ষণে ই সন্ধির নিয়মান্থসারে কোম্পানিকে 

এক সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইল। 
বিজয়নগররাজোন অগ্তর্গত মহীশুব প্রদেশ বহুকাল 
হিন্দূরাজগণের অধীন ছিল| ১৭৫০ অন্দে এ র।জোর 
মন্ত্রী নন্দরাজ স্মুদয় রাজক্ষমতা আত্মংণাৎ করেন। 
তাহার সেনা) হায়দরনামক একজন সৈনিক নিধুক্ত 
ছিল । হায়দর অ।তসামান্যকুলোদ্ভন্ ছিল এবং লেখা পড়া 
কিছুই জানিত না, কিন্তু এরূপ চতুর--এরূপ বুদ্ধিমীন্‌ 
এবং এরূপ কাধ্যদক্ষ ছিল যে, ক্রম্বে ক্রমে আপনার 
অবস্থার উন্নতি করিয়! সহজ্রবিপদ লক্ঘনপুর্ঝ ক মহীশুর- 


(১৭৬০) হাঁয়দর আলী । ১২১ 


রাজ্যের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ কিছু- 
কালের মধ্যে হায়দর এ প্রদেশে অগ্রতিহত প্রভাব 
হুইয়। নানাস্থান জয়করিতে আরম্ভ করিলেন । 

১৭৬৭ অন্দে নিজাঁম মহা রাস্্বীয়দিগের সহিত যোগ 
করিয়া হায়দর আলীর বিরুদ্ধে অভ্যর্থান করিলেন। 
ইঙ্গরেজদিগকেওঁ পূর্বকৃতসন্ধির নিয়মান্সারে নিজামের 
সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইতে হইল । চতুর হায়দর 
নিজাম ও মহারাস্্রীয় উভয় পক্ষকেই অর্থত্বারা বশীভূত 
করিলেন । মহারাষ্্রীয়ের চলিয়া গেলেন- নির্পাম হীয়- 
দরের সহিত মিলিত হইরা ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ 
কর্বিত প্রবৃত্ত হইলেন | ইঙ্গরেজসেনাপতি কর্ণেল স্মিথ্‌ 
এই নূতনরূপ বিপদে হীনসাহস হইলেন না এবং এমন 
প্রভূত পরাক্রমের সহিত কয়েকবারের যুদ্ধে উহাদেব 
সমবেত সেনাকে পরাস্ত করিলেন যে, তাহাতে নিজাম 
ভীত হইয়া* হায়দরকে পরিত্যাগ পূর্বক ইঙ্রেজদিগের 
পক্ষে আসিয়া পূর্বরূত সন্ধির পুনঃস্থাপন করিলেন । 

অনন্তর কর্থেণ ন্মিথ্‌ মহীশৃর রাঁজ্যান্তরগত অনেক- 
প্রদেশ ও অনেক দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন, ইহা! 
দেখিয়া হামদর ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করিতে 
ইচ্ছুক হইলেন-_কিন্তু মান্রীজকৌন্সিলের অস্ত দাঁও- 
য়ায় বিরক্ত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন । 
পরে তিনি অত্যুৎক্ষ্ট] বহুসম্থ্যক অশ্ারোহী সমভিব্মা- 
হারে প্রচুর বিক্রমের সহিত মাত্রাজের অসিমন্িকষ্ 
স্থাতিন উপস্থিত ইলে, ইঙ্গরেজেরা' ভীত হইলেন এবং 
ছায়দরেরই নির্দেশান্ুসারে এই নিযমে' সন্ধি করিলেন 


১২২ হয়দর আলী। (৮৭৭১) 
যে, পরস্পর পরস্পরের যে সকল স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহা ফিরিয়া দিবেন এবং একের কোন বিপৎপাত 
হইলে ভপবে সৈন্যদ্বারা সাহীষ্য কবিবেন। (১৭৬৯) 
বাজীধ্া ওয়ে মৃত্যুব পব তৎপুত্র মধুবাঁও মহারাষ্ট্রের 
পেশোধা হইধাছিলেন | ইহ্ীর সময়ে মলহবরাঁও ভছুল- 
কাবেব বিধবা পুত্রবধূ গ্রাসিদ্ধ অভল্যাবাই ইপ্দোরে অব- 
স্থিতিপূর্বক আপন কীন্িনৌপভ বিস্তাব করিয়াছিলেন। 
ইঙ্গবেজদি;গব সহিত পর্থি করাব পধ মহাঁবাস্্রারদিগের 
দিত হাঁঘদবআলীন বিশোপদ উপস্থিত হইল--তীহাতে 
উল্লিখিত পেশোয়! অপুণা9  বভসঙ্ক সৈন্যসমেত 
(১৭৭১) মহল উপন্থিন্ত ভইমা বাজ ছারখার করি- 
“লন এব ভাষদনকে লও৬% কাপযা দিলেন । হায়দব 
“্পন্ভনে আাহষগ্রাহণপুর্বক সাহাঁধ্যকর- 
ণণর্থ ইক্গবেজদিগল্ক লী বাণ 'আহজ্বনি করিতে লাগি- 
'লন-কিদ্দ উঙগবেছেলা জাভীযা করিলেন না.) স্বতবাণ 


) 


'তনি স্ভু অপমান ৪ ন্ভঙ্ষণ্ত স্বীকান কবিযা মহাঁ- 
। লাক্টীনদিগেক সভিত সন্ধিকনণপুলক নিস্তাব প পাইলেন । 
কিন্ত উ্গলেজদিগেন ক পিখাননাতকভাপ কার্ধাটী ম 


লাগিলেন | 


নবম পরিচ্ছেদ'। 





ওয়ারন *হেষ্টিংস্‌ | 


ৃ »৭৭২--১৭৮৫। 

কাটার্খুর সাহেবের পন গুয়াশন [হষ্টিস ১৭7১ খু 
অন্দে বাঁলগালার্‌ গবর্ণর হযেন | ইনি এীইবেল ভা 
প্রথমে কোম্পানির কেরাণীণি।র ক্ন্খে শন ভইয়া এ 
দেশে আঁপিঘ্বাছিলেন । ততপরে বিদা।, পুদধি ও ল্মতার 
আধিক্য প্রকাশ হওয়ায় প্রথমে মুণীপাবাদেন ন্সিডেন্ট 
ও পরে কলিকাতাঁকৌন্নিলের মেন্বন হইরাঁছিলেন | 
ইহাঞ পুর্ব কেক বত্মর বাঙ্ালাদেশের পাগস্থসংগ্রত, 
বিচার, দণ্ডবিধান প্রভৃতি শাসনসক্রাপ্ত সমুদয় কাধ্য 
মুর্দীদাবাদস্থ মভম্মদ রেজা থা নানক এক মুপল্মানেল 
হস্তে সমর্পিত ছিল 1 শাংকাঁলিক নবাব নিতান্ত শিপ 
থাকায় তীঞ্জার শরীররক্ষণ 9 ভন্বাবধানাদি কৰণার্থ 
মণিবেগননায়ী মীরজাফবের এক গন্রী নি 
এবং রাঁজা ননক্্রমান্রর পূন গুরুদাস এ শিশু নবাবের 
দেওয়ানী করিতেন । ইহারা সঘষে মনে াজকাফো 
হস্তক্ষেপ না করিতেন, এরপ্ঈ৯ নড়ে | এক্টনে গহিষ্রিংস 
ডিরেক্উটবসাঞ্জেবদগেন অভিনতি 'আঅন্গুসারে এ নিরম 
রহিত করিয়! শাসনসতক্রান্ত সমুদয় কার্মক্ আপনাদিগের 
হস্তে আনয়ন করিতে মঁচেঃ হইলেন &ি তদস্রসাঞ্থে ৯৭৭২ 
অন্দে পাজকোঁষ ও তজ্রপ প্রধান প্রধধীন আফীস সকষ্া 
মুশীয্াবাদ হ্হঙ্তে কলিকাতায় নীত হইল; নায়েখ 
দেওয়ান এ্হন্মদ রেজাখখার পদ একবারে উঠি গেল ঃ 


ঘন্ত ছিঃলন, 


১২৪  . ওয়ারন হেগ্রিংস। (১৭৭৩) 


করসংগ্রহের জন্ঠ প্রতি জেলায় এক এক জন কালের 
নিযুক্ত হইলেন__কালেক্টরেরা প্রতি ৫ বৎসরের জন্য 
ভূমির বন্দোবস্ত কবিতে অন্ুতি পাইলেন ) মোকদ্দমা- 
নিষ্পত্তির জন্ত' প্রতি জিলাঁয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
দুইটী করিয়া বিচাঁরালয় সংস্থাঁপিত হইল--দেওয়ানী 
নিষ্পত্তির ভঠর কালেক্টর সাহেবের উপর এবং ফৌ্জ- 
দারীর ভীর 'কাজী ও সুফ্তী নামক সুসলমান কর্ম্মচীরি- 
গণের উপর সমর্পিত হইল, এবং মোকদমার পুনর্বিচার 
অর্থাৎ আপীলের জন্ত কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও 
সদর নেজামত নাষে ছুইটী আদালত সংস্থাপিত হইল । 
এই সময়ে হেষ্টিংস সাহেব কার্য্যনিষ্পত্তির জন্ত কতকগুলি 
সহজ আইনও প্রস্তত করিয়া! দেন । 

১৭৬১ অবে পানীপথে আমেদ সার নিকটে পরাজয়ের 
পর মহাঁরাস্ত্ীয়েরা কয়েক বৎসর আক্রমণ করিতে পারেন 
নাই। অনন্তর ১৭৩৯ অন্দে পেশোয়া মধরাঁও ৩ লক্ষ 
সেন্ন সহ চর্খপুতী পার হইয়া! রাজপুত ও জাঠদিগের 
রাজ্যসকল বিলুগ্ঠন করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন 
এবং ক্ষমতাহীন “সঞ্রাটু পাহ আলমের যত্পবোনান্তি 
অবমানসা। করিয়া রোহিলথণ্ডে প্রবেশকরিলেন। রৌহি- 
লারা তাহাদের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইবান্, জন্য, ৪০ 
লক্ষ টাঁকা দিবার অঙ্গীকারে, অযোধ্যার নবাব সুজা 
উদ্দৌলাকে আহ্বাঁম করিলেন | সুজা রোহিলাদিগের 
ঠহিত মিলিত হইয়া মহারাষ্ত্ীয়দিগকে দুরীকৃত করি- 
লেন কিন্তু প্রতিশ্রুত ৪* লক্ষ ট্রাক! না পাইয়! [১৭৭২] 
উহ্াদিগেরই সহিত ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।., হেষ্টিংষ 


(১৭৭৪) শীসনপ্রণালীর পরিবর্ত। ১২৫] 


হৃজাউদ্দৌলার প্রার্থনায় ও অর্থলোভে বশীভূত হইয়া 
রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে একদল সেনা পাঠাইয়া দিলেন 
[১৭৭৪]। এই যুদ্ধে রৌহিলারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
হইল-_তাহাঁদের ২০ হাজার সন! হত হুইল--এবং 
অনেকে ধ্োঁছিলখণ্ড ত্যাগ কবিয়। স্থানাস্থরে পলায়ন 
করিল। স্থতরাং হজাউদ্দৌল। এ দেশ হন্তগত কবিন] 
বহুকালের মনোর্থ পণ করিলেন | এই সময়ে কবা। 
ও আলাহীবাদ প্রদেশ সম্াটেব নিকট হইতে অপহলণ 
করিয়া ৫* লক্ষ টাক! পশে স্ুজাউদ্দৌোলাকে দেওয়া 
হইল এবং বাদনাহকে নে বাবক ২১৬ লক্ষ টাকা দিবাণ 
অঙ্গীকোর ছিল, তাঁহাও রহি5 ক হইগু। 
এই সমযে [১৭৭৩ ] কোম্পানিব নিতান্ত অথরুচ্ছ 

দর্শনে ইঙ্্বলপ্ডে কঞপক্ষেরা এদেশের বাজকাধোর নুতন- 
রূপ বন্দোবস্ত করিতে মনস্থ করিযা প্রধানত? এই কয়ে, 
কটা নিয়ম টুনদ্ধীরিত কবিপেন-_[ ১1 বাক্গালার গবর্ণব 
ভারতবর্ষের গবর্ণপ্ন জেনেরেল ভইপেন+ কলিকাতায় ১ 
জন্‌ সদন্য 'অথ[ুৎ ঘ্বণ লইধা তাগাণ এক সভা থাকিবে ঃ 
বোম্বে ও মাদ্রাজের গবণথেব। গনি গবর্র জেনে- 
বেদ্দের অধীন থাকিবেন (৯১) কণিকাতায়* জপ্রীন- 
কোট শামুক সব্দপ্রধান 'বচারানয়,সংস্থাপিত হইবে 
তাহার বিচারকের কোম্পানির অনধীন্থভুপে কার্যযকরি- 
বেন। [৩] রাজক্রার্ধুসংক্রান্ত সমুদঙ্ঈ ব্যাপার ইঞ্গলগ্ীয় 
রামন্ত্রীর গোচর কাঁপতে হইবে,কাম্পানির কেরন 
কর্দুাবী উপহঠুরাদি লইতে পারিবেন না- ইত্যাদি | 
এই দকঞ্জী ব্যবস্থা স্থির হইলে ১৭৭৪* অন্দে ওয়ারন 


৮২৩ নলাকুমার। (১৭৭৪) 


হেষ্টিংস বার্ষিক খা লক্ষ টাঁকা বেতনে গবর্ণর জেনেরেলের 
পদে; বারওয়েল, মন্সন, ক্লেবারিং ফ্রান্সিস.-ইহীার। 
প্রত্যেকে লক্ষ টকা বেতনে: মেম্বরের পদে; এবং ইল! 
ইজ] ইম্পি ৮* 'হাঁজাৰ টংক। বেন্তনে কুপ্্রীমকোর্টের প্রধান 
বিচারক পণে, নিষৃক্ত হইলেন । 

কৌন্সিলের মেশ্বরদিণের মধ্যে বাঁরওয়েল সাহেব 
বহুকাল এদেশে ছিলেন, এবং হেষ্টিংসের' সহিত তাহার 
সন্ভাব ছিল ;) অপব তন জন এই কার্যোব জন্যই বিলাত 
হইতে আসিধাছিলেন এবং ভেষ্টিংসেণ নিতান্ত প্রতিকূল 
ছিলেন। কিরূপে হেষ্রিংসকে অপদস্থ করবেন, তাহারা 
সর্বদাই (সই চেষ্টা ফিব্রিতেন। অধিক মেম্বুরের 
মতানুস্রেই -কেন্সিলেৰ কার্ধানির্লাহ হইবার নিয়ম 
থাকায়, ভেউংস তীালদের বিকদ্ধে কিছু করিয়া! উঠিতে 
পারিতেন না|! এইকপে কৌন্সিলে হেষ্টিংসের ক্ষমতা 
বিলুপ্ত প্রান হইলে--তিনি অকালণে রোহিলাদিশেক 
সহিত যুদ্ধ করিস মণিবেশম ও খুরুদাসকে নবাব 
সংসারে কার্যো নিধুক্ত করিবান সমঘে তাহাদের নিকট 
হইতে বিস্তপ উৎকোচ গভণ করিযাছেন_ইতাাদি অনেক 
অভিষো্া টাহান্ন বিরুদ্ধে শক্রপক্ষীন লোকেরা কৌন্দিলে 
উপস্থিত করিতে লাগিল । বাঁজা নন্দকৃমার কোন 
কারণবশতঃ হেষ্টিংপের বিদ্বেবী ছিলেন; তিনি এক্ষণে 
প্র সক অভিযোগের অনেকই সপ্রমাণ করিয়া দিতে 
ল্‌গিলেন। হানে হেষ্টিংদ যে অতান্ত ভীত হই- 
যাছিলেন, তাহা বলা বাছুল্য। ইহার অনতিবিলঘ্বেই 
'ননকুমীর ৬ (বৎসর 'পুর্ধে এক জীলখত করিয়াছেন, 





(১৭৭৫) স্তপ্রীমকোর্টের অত্যাচার, ১২৭ 


এই এক অভিযোগ স্প্রীমকোর্টে তীঙীব নামে উপস্থিত 
হুইল এবং তথাকাঁব প্রধান বিঢাঁবপতি ইলা ইজা ইম্পি 
সেই জাল কবা অপবাধেই ঞ্নন্দকুমাবে প্রাণদণ্ড করি- 
লেন। এই বাঁপাঁৰ দর্শনকবিষা! দেশেক্সমস্ত লোকেই 
স্তব্ধ হইয! টোল এবং হেষ্টিংস ও ইম্পিৰ প্রতি নামা কথা৷ 
কহিতে লিল । 

ইহা পব' মন্সন সাহেব বিলাত গমন কবিলে কৌ- 
দিলে হেষ্টিংসেব আধিপত্য পুনঃস্থাসিত হইল; যেভেতু 
সমসঙ্খ্যাস্থলে গবর্ণব জেনেবেল যে পক্ষে থাকেন, তাহাই 
প্রবল হয়। এই সমযে স্থগ্রীনকোর্টেৰ অত্যাচাবনিবন্ধন 
দেস্ট্রে হুলস্থুল পড়িবা গিষ'ছিল। জজেবা কোম্পানিৰ 
বিরুদ্ধেও মোকদ্দনা লইতে পাঁবিদেন, অইমান্র নিষম 
ছিল, কোন্‌ কোন্‌ বিষষে এবং কত দুব হস্তক্ষেপ কবি- 
বেন, তাহা কিছু নিদ্ধাবিত ছল না। আউহাঁবা এই 
স্যোগ পানা কে'ম্পানিৰ কৃত যাবতীষ কার্্যেই হস্ত- 
ক্ষেপ কবিডে লা তান এক আহাদ ইবপ কাধ্য 
সকশ..-গ্থিস। কোট কম্মচীপ” ৪ পপধাঁদাবা পষ্যস্ত 
এপ অত্যাচান আঁখনু কবল যাতে লোৌকেব ধন 
মান$ও জাতি বক্ষ) ও কঠিনু ভইল | হেষ্টিংস্বু লাহে 
অন্য কোনঃকহিন উপা অবলম্বন কবিব'ব পুর্বে কৌশল 
পৃন্বক প্রধান খিচাব্পতি ইম্পিকে কেল্পে*নিব সর্- 
প্রথান আদালত ॥স্ববদেওঘাঁনিৰ *তত্বাবধাষকুতাঁপদে 
নিধৃক্ত কবিবা উক্ত উপদ্রবেব নিবারণ *্ষবিলেন । ০ 

হেষ্টিংসেৰ সময়ে অনেকগুলি যুদ্ধ হয়| তাঁহার ব্যযেৰ্‌ 
জন্য কৌঞ্পানিব অত্যন্ত অর্থাভাধ হইস্কাছিল, ক্সতএব 


রা 


১২৮ চেত্সিংহ-_অধোধ্যাঁর বেগম । 1১৭৮১) 


হেষ্টিংসকে অর্থসঞ্গ্রহ করিবার অন্য বিবিধ উপায় অব- 
শন্বন করিতে হইল । ১৭৭৫ অব্দে বারাঁণসীরাজ্য অযো- 
ধ্যাধিপতির নিকট হইতে প্রপ্ত হইয়া ইঙগরেজের! ২২। 
সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা করে চেতঙ্িংহকে জমীদারী দেন। 
রাজা চেতনিংছ নিয়মিতরূপে রাজন্ব দিতেছি*লন, তথাপি 
হেষ্টিংদ উপ্র্যপরি ৩ বংসরকাল ৫ লক্ষ টাকা করিয়া 
অতিরিক্ত তাহার নিকট গ্রহণ করেন ।' পরে (১৭৮০) 
চেতসিংহ নিয়মিতরূপে এ অতিপিক্ত টাকা দিতে অস্বী- 
কার করায় বলপুর্বক তাহার নিকট হইতে এ টাক! 
আঁদাঁয় করেন এবং আর এক কে বিবাদ বাঁধাইয়। 
তাহাকে অন্মানিত ও কাঁবারদ্ধ করেন । চেতঠসংহ 
পলায়নপুর্ব -দেশতাগা হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন । 
হেষ্টিংদ ১৭৮১ অন্দে তাভাপ পপিনারস্থ কোন ব্ক্তিকে 
তদীয় সিংহাসনে বসাইয়া বার্ষিক ৪৭ লক্ষ টাকা কর- 
প্রদানের অঙ্গীকার কবাইঘা লইলেন | 

অধোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্তা হইলে তদীয় 
সমস্ত সম্পনন্ত ভাভার মাতা ও পরী দুই জনে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে ১৭৮১ অন্দে স্থজাঁর পুত্র নবাব 
মাসফ্উদদ্দীলা ইজবেজদিগের ফ্ণ পরিশোধের জন্য শাঁতা 
ও পিভামহীর সম্পান্ত অপহবণকরিবার মানসে হেষ্টিংসকে 
আহ্বান করিলেন | ভেষ্টিংদ এমত বিষয়ে পশ্চাৎপাঁদ 
হইবার লাক ছিলেন না--তিনি অবিলম্বে বেগমদিগের 
উত্টুর নানারুূপ অভ্যাচাই ও উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে এক কোটি ২ লক্ষ টাক, বাহির করিয়। 
হন্তগর্ত করিলে । 


১৭৮১). সীলবাইদস্ধি। ১২৯ 


১৭৭২ অব পুনাঁনগরবাসী মহীরাস্্রীয় পেশোয়া 
মধুরাঁওএর মৃত্যু হইলে তদ্ত্রাতা নারায়ণ পেশোয়ার 
পদে অধিঠিত হইয়াছিলেন !| কিন্ত তিনি অচিরাৎ 
নিহত হইলে ততপিতৃবা ব্াঁঘবজী এ পদ গ্রচণ করেন, 
কিন্তু নানাঁফণাবিষ, শুকরাম বাঁপু প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
লোকেরা মৃত পেশোয়া! নাবায়ণের নবজাত শিশুকে 
সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া রাঁঘবের সহিত যৃদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। রাঘব যুদ্ধে পবাঁজিত হইয়া বোশ্েস্থিত ইঙ্গ- 
রেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন।  মভারাষ্বীফদিগের গর্ব 
খর্ব করা, এবং বোঁশ্বের সন্ত্রিভিত সাঁলদেউ ও বাঁসিন 
নাঞ্ক মহারাক্রীমদিগের অধিকারস্থ ডইটী দ্বীপ হস্তগত 
করিয়া বোম্বে প্রেশিডেন্নির আয়তন বুদ্ধি করা ইঙ্গবেজ- 
দিগের অভিলাধ্ণীয় ছিল-__অতএব এই ল্রদ্যাগে তাহ! 
সিদ্ধ করিবার মানসে তাহারা রাঁঘলজীর সহিত ষোঁগ 
দিলেন এক রাঘব উক্ত দ্বীপদ্ধয় এবং বার্ধিক অনেক 
টাঁক1 ইঙ্গরেজদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন । 
তদনুসারে ১%৫ ১অবে কর্ণেল কীটং বাঘবের সহিত 
সমবেত হইয়া মহারাট্্রীয়দিগের সভিত সর্ব প্রথম যুদ্ধ 
কষ্ষেন | কিছুকাল ধরিয়' উভয় পক্ষে স্টুমুল যৃদ্ধ 
হইল--প্রণমে মহারাস্্রীয়েরা ও পরে ইলগরেজেরা জয়- 
লাভ করিলেন। এই সকল যৃদ্ধে সিন্গিযা ও হুলকার, 
শিশু পেশোয়া ২য় মধুরাওএর পক্ষে” হি ॥ * অনেক 
দিন পর্যযত্ত উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও ,মধ্যে মধ্যে সন্ধি হইতে 
ল]ুগিল। পরিওষে হায়দারআলীর সহিত পুনর্বার যুদ্ধ 
করা অপরিহার্য হওয়ায় ই্গরেজদিগঞ্চে ১৭৮১ অবে 


১৩০... টিপুস্থলতান। ৮৮ 


যত্ব পাইয়। সন্ধি করিতে হইল । পুর্বে পুনাঁর সন্নিহিত 
পুরন্দর নামক স্থানে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাঁকে 
'পুবন্দরসন্ধি” এবং এই শেষ সঙ্গিকে “সালবাইসন্ধি+ 
কহে। এই শন্ধিদ্বারা রাঁঘবজী ৩ লক্ষ টাকা বার্ষিক 
বুত্তি পাইরা, যেখানে ইচ্ছা, থাকিতে অন্ুমত হইলেন; 
ইঙ্গরেজদিগস্মে কতকগুলি পুর্মবিজিত স্থান ফরিয়াদিতে 
হইল এবং হাঁয়দরমালী কর্ণাটের অন্তর্থত প্রদেশ গুলি 
এবং বন্দীকতইঙগরেজদিগকে ছাড়িয়া না দিলে পেশোয়া 
তাহাকে মাক্নণ করিবেন, ইই19 নিদ্ধান্িত হইল । 

পৃর্মে উক্ত ভইরাতে বে, সদ্ষিক্ূত প্রা হজ্ঞাসন্বেও 
ইঙ্গরেজেরা হায়দরের বিপহকাণে স্ভারত। কেন নাই । 
হারদর ইহা শোধ দিবার জন্য অনেক দিন হইতে 
সতষ্ট ছিলেন, এবং ফরাসীদিগের সহিত যোগ করিয়া 
ছিলেন। অনন্তর নিগানআণার ও মহাতা্রারদিগের 
সহাঁয়ত। পাইরা [১৭৮১] কখাটির আকট নগর আক্র- 
মণ করিলেন। এ নগর রঙ্ষাথ মন্বো ও বেপি সাহেৰ 
দুই দল সৈশ্ঠ লইয়া অগ্রসর হইপেন-রণদক্ষ হায়দর 
দই দ্লকেই পব।ভত ও অপধারত কনিলেন। ইহ! 
শুনিয়া হষ্িংন বাঙ্গান! হইচতে সৈগুসমেত আয়স্কুট 
সাহেবকে পাঠাইখ। দূলেন 1 হারদর আররকুটকে 
দেখিয়। পূর্বাধিকুত অনেক স্থান ক্রমে ক্রমে ত্যাগ কন্সি- 
লেন, এবং ১৯৭৮১ অকে পোটনৰ নামক স্থানের যুদ্ধে 
পণাজিত হুইয়া পলায়ন কগিলেন। ইহার পরবৎসর 
হায়দরের পুত্র টিপু যৃদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইরা জয়ী হইতে 
লাগিথেন । হ'ঘদরও আবার উপস্থিত হইলেল, কিন্ত 


[১৭৮৫] হেগ্িংমের বিরুদ্ধে অভিফোগ | ১৩১ 


ইহার কিছু পরেই প্রীয় ৮* বর্ষবয়সে তাহার মৃত্যু হইল | 
হায়দরের মৃত্যুতে ইঙ্সরেজের। নিশ্চিন্ত হইবেন, ভাবিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত তাহা হইতে পাঁবিলেন না। টিপু বিলক্ষণ 
পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্ররন্ত হইল কণেক স্থানে 
জয়লাভ কর্বিলেন। কিন্ফ ছুই দল ইঙ্্পেজ দৈন্য অত- 
কিতরূপে ছুই দিক্‌ হইতে তাহার রাক্রুপরোী আক্রমণ 
করায় তিনি হীনসাহস হইযাঁ ইঙ্গবেজদিগেব সহিত সন্ধি 
কবিতে বাঁধা হইলেন [১৭৮৪ ]| এই সন্ষি “নঙ্গীলোব 
সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ। 

১৭৮৫ অন্দে ওযাবনহেষ্রি“স সাহেব কোন্সিলের 
প্রধাঞ্জ মেম্বব মেকৃফার্ষন সাহছেবেব উপন কার্ধ্যভাব সম- 
পর্ণ কৃলিম। স্বদেশবাত্রা কপিলেন।  টিনি তথাষ মাইযা। 
স্থথে থাকিতে পাঁন নাই | ভাতার বত লাহিলাদিগেক 
সভিত বুদ্ধ, তচতসি ভেণ শাভাঞুভ্ণ, বেণহেদিগের সম্পপ্তি 
হনণ প্রভৃতি *২ গ্রাকান অনাধ কাষোন ভন্য পালেমেণ্টে 
অভিযোগ ভয--৭ বংসবকাল মে চো ককদমা চলিযা 
ছিল, পবিশেজেজ যাঙ্ছও তিন চিত পাইনাছিলেন, 
তথীপি ঘোকন্দনাঁল ঝাষে ভাভাল সকলম্বান্ত হইযাছিল। 
হেষ্টি-ঈ্জ পাভসিক, ধৈর্যাশানী ও স্বজী।ভৰ আধিপতা- 
নিস্তাবে বিলক্ষণ বত্রশীল ছিলেন । ভাতঃব সমধষে ইঙ্গবেজ- 
দিগেব শাসন বদ্ধমূল হইতে আবন্ট হইযাছিঙপ। ভাহাঁব 
শ্বভাঁন ঘেকপ, তান দয, উদা্য ও ন্ভাষঈবতাব 
লিগ্গিও আঁপিক্য থাকিলেই সর্বাঙ্গ সুন্দব, হট | 


১৩২ ইগ্ডিয়। বিল! [১৭৮৫] 


হেষ্টিংসের অধিকারের শেষ সময়ে ভারতবর্ষের শীসন- 
প্রণালী লইয়1 পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অতিশয় আন্দোলন 
হয় এবং বহুবিধ আন্দোলনের পর, পিট্‌ সাহেব নৃতন 
রাজমন্ত্রী হইয়া ষে ব্যবস্থাপ্রণালীর পাুলেখ্য করেন, 
তাহাই সর্ববাদিসম্মত ও সভার অনুমোদিত হয়--সেই 
সকল ব্যবস্থার স্থল মনন এই-- 

(১) লগুনস্থ প্রিবিকৌন্সিলের মধা হইতে মনোনীত 
৬ জন সভা লইত্বা “বোর্ড অব্‌ কণ্টোল” নামে একটা 
সভ হইবে । তাহারই হস্তে কোম্পানির কার্ষ্যের তত্বা- 
বধণন ও রাজ্যশাসন ভার সমর্পিত হইবে । ডিরেক্টুসভা 
এই সভার অধীন থাকিবে। 

(২) ডিবেক্টরসভার মেম্বরগণের মধ্য হইতে ৩ 
ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া আর একটী «গুপ্ত সভা! ” 
হইবে, প্র সভাদ্বারাই ভারতবর্ষের শাসনসংক্রাস্ত কার্য 
সকল প্রধানতঃ নির্ধাছিত ভইতে থাকিবে। 

(৩) ,গবর্ণর জেনেরেল ডিরেক্টরসভার অনুমতি 
ব্যতিরেকে স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া! এতদ্দশীয় কাহারও সহিত 
সন্ধিবিগ্রহাদি কার্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না, কিস্থু 
কেহ তাহার প্রতি বা কাম্পানির কোন মিত্র রাজার 
প্রতি অনিষ্টাচরণ করিলে, তাহ! করিবার ক্নত। তাহার 
থাকিবে। 

[ ৪] কলকাতার কৌন্টিলে ৪ জনের পরিবর্তে 
৩ জন মেষ্বর থাকিবেন, তন্মধো ১ জন কোম্পানির 
ভারতবর্ষস্থ সেনার সেনাপতি | মাগ্র'জ ও বোম্বেতও 
এইরূপ এক সভা হইবে | 


0১৯৪ টিপুহলতান। ১৩৩ 


লর্ড কণওয়ালিস। 
১৮৮১১--৯৩। 

'ইত্ডিয়াবিল” নামক পৃর্বোলিথিত ওব্যবস্থাঁ সকলের 
প্রচলন হইছে পর ১৮৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড 
কর্ণওয়াপিঞ্স, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল +ও সেনাপন্ছি 
হইয়! কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন 1 তৎপুর্বে দেক- 
ফার্ধন সাহেব ২* মাস এ কার্ধা নির্ধাহ করিয়াছিলেন । 
কর্ণওয়ালিস প্রথম ৩ বৎসর শাসনসংক্রাস্ত সুশৃঙ্খলা- 
সম্পাদনে বাাপূৃত হইলেন এবং কোম্পানির ইউরোপীয় 
কন্ধুচারীদিগেব বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের পেরণগিনে 
বাণিজ্য করিবার প্রথ। বন্ধ করিয়। দিলেন। অনন্তর 
তাহাকে টিপুন্থলতানের সহিত সমরকার্ষ্যে প্রবুত্ত হইতে 
হইল । 

মাঙ্গালোর সন্ধির পর টিপু কয়েক বসব মুসলমান 
ভিন্ন অপর ধন্মাবলম্বীদিগের প্রতি অভান্থ 'অত্যাচার 
করিয়াছিলেন এবং (অনেক খৃষ্টান ও হিন্দুপ্ক বলপুর্ব্বক। 
মুসলমান রেট দীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৭৮১ ভুন্দ তিনি 
তিবৃ্কুর রাঁজ্য আক্রমণ করিলেন | উভার রক্জা ইন্তু- 
রেজদিগের "মিত্র ছিলেন, এ ইঙ্গরেজর। নানাফর্ণা- 
বিষকর্তৃক পরিচালিত মহাযারীয়গাের এবং নিজামের 
সহিত মিলিত হইয়। রও অনুকূলে ন্্রধারণ করি- 
লেন। ১৭৯* অর্ঠবাযুদ্ধারস্ত হইল& প্রথম বর্ষে এষ 
যুদ্ধ হয়, তাহাতে নিজাম বা মহারাস্্রীয়েরা বিশেষ 
আনুকূল্য করেনি নাই) পর বন্বর্ধর যুদ্ধ কর্ণত্মালিস 
খ্ৰয়ং সৃমরক্ষেত্রে অবতরণ করিক্নে এবং নিজাম ও 


১৩৪ লর্ড কর্ণওয়ালিন। (১৭৯২) 


ম্হারাস্্রীয়ের| সাহাষ্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এই তিন 
দল সৈন্য একত্র হইয়। যখন্‌ শ্ীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিল; 
তখন্‌ টিপু ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন--সন্ধি হইল 
--১৭ন২।  এহ্‌ সন্ধি দ্বার। ইঙ্গরেজর1 টিপুর নিকট হইতে 
যুদ্ধের ব্যয়ম্ব্ূপ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এবং রাজের 
অর্ধভাগ প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজ্যাংশ পূর্বকৃত নিয়- 
মান্সারে নিজাম ও মহাঁপ্রীয়দিগের সহিত সমানরূপে 
বিভক্ত করিয়া লইলেন । তদ্িনন ভবিষাতের বিবাদ- 
নিবারপার্থ টিপুকে ইঙ্গরেজদিগের নিকট প্রতিভূষ্বরূপ 
আপনার ২টা পুত্র রাখিতে হইল, এবং হাঁয়দরের সময় 
হইতে যে সকল ইঙ্গরেজ বন্দীকুত ছিলেন, তাহাদি' কে 
মুক্ত করিয়া দিতে হইল । ইঙ্গরেজের! এই যুদ্ধে যে ভূষি- 
ভাগের অধিকারী হইলেন, তাঁহান নাম দিন্দিগাল, বড় 
মহল এবং মলবার । 

মুসলমান বাঁদপাহ সের সাহের সময় হইতে প্রজা, 
সাধারণেব স্থানে খেরাজ বা রাজস্ব গ্রহণের'বিশেষ নিয়ম 
' প্রতিপালিত হয় । এ নিয়মীনুসারে জষে স্পকল ভূমাধি- 
কারী বাদনাহের প্রাপা প্াজস্ব আদায় করিয়া দিতেন, 
তাহারা শতকরা ৫ টাক" ভিসাবে ধবাটু পাইতেন | 
আকবর সাঁছের মনে এ খেরাজ আদাদের প্রণালী 
সবিস্তুতরূপে গুচপিত হইয়াছিল এবং কোন কোন স্থলে 
কতকগুলি রাঁজকম্দাঁণা বাঁজন্ব আদায়ের নিমিত্ত বিশেষ- 
রূণপ নিবুক্ত হইয়া5ণন। ইহারাঁগ কালসহকারে কেহ 
জমীদার কেহ বা র71 বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেনু । 
ইঙ্থরেজরা দেওয়ানপ্রাপ্তর পর করসগ্রহ বিষক্কে 


(১৮৭২) দশসালাবন্দোবস্ত। ১৩৫ 


কয়েক বৎসর এ নিম্মই বজাঁয় রাঁখিয়াছিলেন। পরে 
১৭৭৭ অঞ্ধ হইতে এক এক বৎসরের নিমিত্ত জমীর 
ইজারা দেশুয়া আরস্ত হর্ন । ধিনি অধিক কস দিতে 
স্বীকার করিতেন, ডিনিই ইজারা পারতেন, সুতরাং 
প্র তবর্ষে নৃত ন নুতন ইজারদাঁর হওয়'য় গ্রজাদেব 
গ্রতি তাহাদের কে।ন মায়া মমতা থাকেত* ন'-কেবল 
অর্থশোষণই ভীহাদেণ গ্রাধান কাঁধ্য হইত। এইবপ 
নিয়মদ্বার। প্রজাদের যং্পবোনাস্তি কষ্ট ভইয়াভিল 3 
কোম্পানিও ইহাতে লাভবান হইতে পারেন নাই 
যেহেতু ইজ'রদারের! প্রথমে ঘে কবদান স্বীকাব, কু্ুব 
তেঞ্ শেষে তাহ দিয়া উঠিতে পারিভেন না, স্ুতরা, 
ভানেক টাক রেহাই দিতে হইনভ। কর্ণওয়াঁলিস সাঁভেব 
ঘ্ই গকজ নদে নবী বিএ (পণ অনিউদ বণ ক স্লিলখন 
মেশ্বর সোঁর সাহোবর সভিত পবামশ কবিষা প্রথমে 
জমীদারদিগের সহিত ১০ বৎসরের নিমিভ ভমিব 
বন্দোবস্ত করেন (১৭৮৯) এবং ডিবেক্টবেবা»এই বন্দো- 
বস্ত মঞ্জুর করিক্া, ছহাই বাঙ্গালা বিহার ও বারাণসী 
প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে, এইরূপ ঘোষণা 
দেন্খ ১৭৯৩ অন্দে ইঙ্গলত্ত্বীয় কন্টপক্ষেবা এ বন্দো- 
বন্তের অগ্ছমোঁদন করিলে উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
হইল । প্রথমে দশ বৎসরের জন্য এ কআন্দাৰস্ত হইয়া 
ছিল, এ নিমিত্ত উদ্ভী ঈশসাঁলা বন্দোবস্ত” নামে রসিদ 
হইয়াছে । দশদালা বন্দোবন্তের গুণ এই যে, এভদ্বাধা 


জম্টুদারেরা নির্জিষ্ট রাজস্ব নিয়মিতরূপে প্রদীন কবি. 


লেই চিখবকাল ভূমির স্বত্বাধিকারী থাকতে পীরেন, 


১৩৬ বিচার প্রণালাশোধন। ০, 


কখনই তাহাদের জমীদারির করবুদ্ধি হইতে পারে না 
কিন্তু (কাহারও কাহারও মতে ) এ বন্দৌবন্তের দোষ 
এই যে, ইহাতে জমীদারদিগের যেরূপ স্ববিধা হইয়াছিল, 
প্রজাদদিগের সেরূপ কোন সুবিধা হয় নাই । জমীদারের। 
কি হারে প্রজাদের নিকট করগ্রহণ করিবেন, তাহার 
কোন নিয়ম হখ নাই-তীহারা ইচ্ছামত করবুদ্ধি 
করিতে সমর্থ থাকিলেন । স্রতবাং ভূমির প্রতি প্রজাদের 
পূর্বেও যেরূপ ক্ষমতা ছিল না, এখনও প্রায় সেইরূপ 
থাকিল মা। 

সসটু্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে, হেষ্টিংস সাহেবের সময়ে 
রাজস্বসংগ্রহ ও দেওয়ানী মোকদ'মার নিম্পত্তিকর«ণর 
জন্ঠ গ্রাতি জেলায় এক এক জন কালেক্টৰ নিযুক্ত হুইয়া- 
ছিলেন! এ হই কার্ধা একজনেব দ্বারা সুাররূপে' 
নির্বাহিত হয় না", দেখিয়া কর্ণ ওয়ালিস দেওয়ানী 
মোকদ্দমার নিষ্পস্তিজন্তয প্রতি জেলায় একজন জজ, 
, একজন রেজিস্টার ও কয়েক জন মুন্েফ নিযুক্ত করিয়া 
দিলেন। ঢজলার জঙজদিগেব মীমাধংসূর্ত' মোকদ্দমার 
'আপীলশ্রবণার্থ কলিকাতা, মুবশিদাবাঁদ, পাঁটনা ও ঢাক 
এই ৪ স্থানে ৪টী প্রবিন্পির্েন কোর্ট সংস্থাপিত হইল। 
এই সকল কোর্টের বিচারিত মোকদ্দমীর আগ্ীল শুনি- 
বার জন্য কলিক' (তায় সদর দেওয়ানী আদালত রহিল । 
ফৌজদারী মোকদামাঁর বিচার এ ণার্ধাস্থ কাজী, মুফতি 
প্রতি মুসলমান কর্দচারীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত্ত 
হইত। কিন্তু তাহাতে কাঁজ ভাল হয় ন', বুঝিয়া জেলার 
জক্দিগের প্রতি মাদিষ্টরেটা ক্ষমতাও কিঞ্চিত দেওয়া 


১০ কর্ণওয়ালিস। ১৩৭ 


হইল । প্রবিদ্সিয়াল কোর্টের জব্দের! “ সর্কট জজ ” 
নানধারণপূর্বক মধ্যে মধ্যেঃআগন আপন বিভাগান্তগভ 
জেলায় গমন করিয়া জেলাজজদিগের সোপদ্দকরা ফৌজ- 
দারী মোকল্মার বিচার করিতেন। স্থলতঃ মুনলমাঁন 
আইন ননুারেই ফৌজদারী মোকদ্দমার (বিচার হইত 
এবং সেই দকল বিচারের আপীল ঝ্মলিফাতাস্থ সদর 
নিজামত আদালতে শ্রত হইত। এই সময়েই প্রতি 
জেলায় কয়েকটা করিয়া থানা স্থাশিত হয় এবং প্রতি 
থানায় এক এক জন দারোগ। নিধুক্ত হইয়া গজ মাঞ্জি- 
ট্রেটদ্িগের অধীনে শান্তিরক্ষাকার্ধয করিতে প্ম্পস্ত 
কর্ন । 

ই€ার পুর্বে ভেষ্টিংস সাহেবের সময়ে বিচার কার্যা- 
নিব্বাহার্থ কতক গুলি স্থু"। স্থুল আইন হইয়ছদ। কণ 
ওযালিন সাহেব সেইগুপি সগ্রহ কিয়া এবং বালে। 
নামক একজন বিচক্ষণ কশ্মচাণীর সাহায্যে অপর কতক- 
গুলি আইন প্রস্তত কির সমুদ্র একত্র করিলেন-- 
দেশী; ভাষায় অঙ্টুবাদিত কর্রিলেন-_মুড্রিত করিলেন 
এবং এন ৪ যে সকল আইন হইল, ত [হাও, এরূপে 
মুদ্র'্ত ও প্রচারিত করিনা ব্যবস্থা করিলেন। এই 
১৭৯৩ সাজের আইনগুপি তঢ়ভ্তরকালবর্তীঁ সমস্ত আই- 
নের মুলন্বরূপ হইল | ] 

লর্ড কর্ণগয়ালিঞ প্রায় ৭ বৎসর রাজত্ব কারয়ী ১৭৯ 
অন্দে আগষ্ট মাসে স্বদেশযাত্রা করিলেন। ইহার সময়ে 
চিস্থায়ী, বন্দোধজ্ত, শাসন-প্রণালী *ও আইনসং গ্রহত্প্রভৃতি 
হ্নেক গুলি হিতকর কার্য হইয়াছিল। কিন্ত এসময়ে 


পা 


১৩৮ মর জন্‌ সোর। (১৭৯) 


দেশীষ্ন লোকের! বড় বড় চাকুরী সকল হইতে একবারে 
বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এ ১৭৯৩ অব্েই কোম্পনি বাহা- 
দর পুনর্বার ২০ বৎসর মেয়াদে নৃতন সনন্দপত্র প্রাপ্ত 
হায়ল। 


দশম পরিচ্ছেদ | 








পর. জন্‌ নসোর। 
১৭৯৩-_-৯৮ |] 
কর্ণগয়াপিস সাহেব যে সকল হিতকর কার্যে রঞ্অন্থ- 
ষ্াঁন করিয়াছিলেন, সর জন মোর, সর জর্জ বাঁলেণ, সপ 
উইলিয়ম জোন্স গ্রহৃতি অতি বিচক্ষণ লোকেরা তাহানে 
সহকারিতা করিয়াছিলেন । এক্ষণে কর্ণওয়ান্িসের পর 
উদ্ত সোর সাহেবই ভাঁবতবর্ষের গবর্ণত্র জেনরেল 
হইলেন। ইইার অধিকার কাল ৩টী মাত্র বিশেষ কার্য 
লজ্বটিত হয়-_-১ম, ১৭৯৫ খুঃ অন্দে েহকনাস্ীীয়েরা টিপু. 
সুলতানের সহিত্ত বোগ করিয়া নিজামেব সহিত যুদ্ধ 
করেন, এবং জয়ী হইয় ক্ল্্তকুলপণে সঙ্গি করেন - এই 
যুদ্ধে নিজাম -ইঙ্গরেজদিগের সাহাদ্য পাইবার আশ। 
করিয়াছিলেন,* কিন্ত পান নাই। ২য়_-১৭৬১ অব্দে 
সৈনিকপম্প্রদা? যর বল ভাতা প্রাস্ভক্ি উঠিয়া গিয়াছিশি, 
অথচ কর্ণ ওয়ালিসের সময়ে সিবিল কর্মচারিগণের যে 
বেতনবুদ্ধি হইয়াছিল, ক্তাহ। তাহাঁদেব *হ্র নাই; এজন 
সাহারা ভবপ্রদর্শন করিয়া সেই ডবল ভ1৩1 বজায় 


(১৯৮) মাকুহিস ওয়েলেসলিন। ১১৯ 


করিয়া লয়েন। (৩)--অঘোধার নবাব আনফউদ্দৌ- 
লার মৃত্যু হইলে তদীয় উপপত্বীগঙ্জাত পুত্র উদ্গীর- 
আলি প্রথমে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
সোর সাহেব বহুকষ্টে তাহাকে (সিংহাসন ঠ্হইতে অপস্যত 
করিয়া ৃতত নবাবের ভ্রাত। সাদতআন্নিকে ভতপদে 
প্রতিষ্টিত করেন। এই সকল সম্পাদনূ বঙ্গরবার পরেই 
সর্‌জন্‌ সোর “লর্ডটেন্মৌথ, এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া 
১৭৯৮ 'অবের মার্চ মাসে স্বদেশঘাত্র। করিলেন । ইহার 
রাজত্ব ৫ ব্নর হইয়াছিল। ইনি বুদ্ধিমাঁন্‌, শান্ত গ্রকৃতি 
ও ধন্রভীর লোক ছিলেন । 
মার্ক,ইস্‌ ওয়েলেস্লি । 
১৭৯৮-7১৮০৫ | 

সর্‌ জন্‌ [পারে পর শীক,ইস্‌ গুয়েলেসলি (লজ 
সর্ণিগটন্‌) গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৮ 
অবের মে ম্বাসে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন । প্রথমেই 
টিপুজ্পতানের সহিত ইহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ভইল । 
১৭৯১ অব টিগ্রন্ক্ততান কবল নাচারে পড়িয়া ইঙ্জরেও- 
' দিগের সভিত সন্ধি কাঁপয়াছিলেন । কিন্তু সন্ধিদ্বাব। 
তাঙ্সর মনের বিদ্বেমভাঁব দূর খ্য নাই | যতদিন তাভার 
পুজদ্ব্র উ্গজদিগেব নিকটে প্রতিভূ ছিল, ততদন 
তিনি যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়েন নাই& ১৭৯৪ অবে 
সৌর সাহেব সেই) বঞলকদ্রয়কে ছঠিড়িয়া দেওক্জার তদ 
বধিই তিনি যুদ্ধা্গ প্রস্ততি হইতেছিশেন, এবং ইজবেজ- 
দিগকে এ দেশুঞ্ুইতে দুরীভ্ত কবিবার জন্য ভারত; 
বর্ষের 'অঙ্রণক বুজার নিকটে দুতপ্রেরণ *কবিতে্িধিলেন : 


১৪০ টিপুর সহিত যুদ্ধ! (১৯৯) 


কিন্ক বোধ হয় কোথাও কিছু বিশেষ আশ্বাস পান নাই। 
এ সময়ে প্রসিদ্ধ নেপোলিযান বৌনাপার্টির অধীনস্থ 
ফরাসীদিগের সূহিত ইন্থরেজদিগের তুমুল সংগ্রাম চলি- 
তেছিল, স্থতরাং টিপু, বোনাপার্টির নিকট,হইতে সাহাষ্য 
পাইবার আশা পাইয়! যুদ্ধ করাই স্থির করিবেন। ওয়ে 
লেস্লি সাহেব এই সংবাদ অবগত ইয়া প্রথমে নিজামের 


সহিত সন্ধি করিলেন, তাহার সেনা হইতে. ফরাদীটসনিক- 
দিগকে দূরীভৃত করাইলেন, এবং এ রাজামধ্যে একদল 


উদ্গরেজ সৈগ্ত বাখিষা দিলেন । মহাঁরাস্রীয়দিগকে ও 
এঙ্ছুপ হস্তগত ক? -৮হার অভিলষিত ছিল, কিন্ত তাহ! 
করিতে পবিলেন না । 

এই সকল কার্ধা সম্পন্ন কপিষা গবর্ণর জেনরেল 
সাহেব টিপুৰ নিকটে তাহার সমরসজ্জ্ৰার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিষা পাঠাইলেল। টিপু গর্ধভরে কোন সহ্ত্তর দিলেন 
না। সুভবাঁং ম্দ্ধ কবাই স্থির হওয়ায় ১৭৯৯ অর্কের 
প্রথমেই ওয়েলেস্লি সাহেব মাদ্রাজ ও বোম্বে ছুইদিক্‌ 
হইতে ছুইদ্ল দৈন্যকে টিপুর বাঁঞ্গোয প্রবেশ করিতে 
আঁজ্ঞ'দিলেন | হা এস. সাহেব মাদ্রীজ সেনার এবং ্টয়ার্ট 
সাহেব এবান্বেসেনার অধন্ধারক ছিলেন | তত্তিন্ন গনর্ণর 
জেনরেলের কনিষ্ঠন্রাতী আর্থর ওয়েলেস্লিঞ এই যুদ্ধে 
ছিলেন। ইনিই উন্তরকালে নেপোপিয়ান বোনাপার্টিকে 
পূরাঙ্গিত কাঁরিয়। ডিউক অব ওদ্বেল্ংটন নামে বিখ্যাত 
হংয়ন | যাহ হউক টিপু প্রথমে য়ার্টের মহিত ও পরে 
হারিস্রে সহিত পৃথক্‌,পৃথক্‌ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু উভয়ের 
নিকর্টেই পরাঞ্জিত হইলেন। আনন্তর উভয় লনা সম- 


০৮৯৭) মহীশুর জয়। ১৪১ 


বেত হইয়। তীাহাঁব রাজধানী শ্রীরক্গপত্তন আক্রমণ করিল, 
টিপু প্রভৃত পৰাক্রমেব সহিত, যুদ্ধ করিতে প্রনৃত্ব হইলেন, 
এবং সেই যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করিলেন । 

ওয়েলেসলি, াহেব টিপুব পবিত্যক্তি সমস্ত রাজ্য তিন 
ভাগে বিড করিয়া ১ এক ভাগ কোম্পানিব নামে 
রাখিলেন, একভাগ (বৃহৎ) নিজাঁমক্ধে দিলেন, এবং 
অপর ভাগ মহীশৃবেব পদচ়াত পূর্বতন বাজাবু বংশীয় 
কোন বাক্তিকে প্রদান কবিম! বাজ্যবক্ষাৰ ভাব আপনাদের 
হস্তে বাখিলেন । টিপুর বশায়েবা বেলোপেস দ্র্গে অব 
স্থিত হইয়া কোম্পানি প্রদন্ত বুন্তি ভোগ কবিতে লু 
লেনঞ্জ পূর্রোশিখিত বিভাগ দাবা মহীশাবেব অন্তর্গত 
মলবার উপকূন, দঙ্ছিণদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ ও শ্রীরঙ্গপত্- 
নেব দুর্ধ ইন্থান্জদিগেদ আশ পিন্ত হয প্র ফযষে 
নিজাম মভাবাক্রীযদি কে ভম করিতেন, এজন্য তাহাদের 
উপদ্রবনিবাবণার্থ নিজ্ত ণাঁজা মধো োম্প।নিকে অধিক 
পৈনা রাখিতে অন্তণোধ কপেন, এবং সেই টুসুনোব বাষ- 
নির্বাহাথ” মহীশ্টরাবক্জানঘে অংশ পাইবাছিলেন, তৎ- 
সমুদয় কোম্পানি হস্তে সমর্পণ কবেন । স্তরাং মহীশূর 
ও নিজাম বাঁঙ্গে প্রকাবান্তবে *কাম্পামির একাধিপন্য 
ইহয়! উঠে 

মহ্বীশব বাঁজা পবাঁডিত ভশুযাষ ক্টোম্পানি বাহা- 
ছবের ছুর্জেয়তা সরকতর * প্রচাবিত হুল এবং ্কলেই 
তাহাদিগকে ভয় কবিতে লাগিল গবর্ণৰ সাহ্ের 
এইঞ্হযোগ অবন্ঞঘ্রন করিয়। কয়েকটা অসতী কার্যোর 
স্টাধন কন্ধিলেন। (১মতঃ) তার প্রদেশ হ্ভগত 


১৪২ তাঁঞ্জোরাদি গ্রহণ । (১৮৯) 


করিলেন। এ রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ 
হইতেছিল, এই স্ুযৌগে ওয়েলেস্লি আপনাদের 
মনোনীত এক ব্যক্তিকে তত্রত্য সিংহাসনে অধিরোহিত 
করিয় প্রকাঁব।স্তরে সমুদয় রাঁজক্ষমতা ০১াম্পানির হস্তে 
আনয়ন করিলেন। (২য়তঃ) স্ুরাঁটেধ নবাবকেও 
বত্তিভোগী ব রিয়া রূপে অধীন কর হইল ১৮০০ । 
(৩য়তঃ) কর্ণাটের নবাবের অনেক খণ হইয়াছিল-.. 
কোম্পানির কন্মচাবীবাই অধিকাংশ উহার উত্তমর্ণ; 
হেষ্টাসের সময় হইতে এই খণ পরিশোধের ব্যবস্থা 
হইতেছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই হইয়া উঠে লাই | 
মধ্যে উত্তমর্ণদিগের কর্তৃক উতপীডিত হওয়ায় কর্ণ'টের 
নবাব টিপুর সহিত যোগ করিবার জনা এক পত্র লিখিয় 
ছিলেন; ইহা! প্রকাশ ভওয়াঁয় ওয়েলেসলি সাহেব 
নবারের রাজা হস্তগত করিয়। ত্রীশাকে বৃত্তিভোগী 
করিলেন। (৪র্ঘতঃ) 'অধোধাঁন নবাবকে পুর্ব হইতেই 
কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য রাখিতে হইত, এক্ষণে গবর্ণর 
” সাহেব আরও অধিক সৈন্য রক্ষী কগাবাঁল ভার তাহার 
উপর দিয়া তাহাঁব বাষনির্ধ্বাহার৫থ আঁলাহাঁবাদ, রোঁহিল- 
খণ্ড প্রভৃতি অযোধাক্। প্রায় অদ্ধবাঁজয কোম্পানির 
অধিকারভূক্ত করিলেন । ১৮০১। 

এই সকল শর্্যের সমাধা করিবার সমকাঁলেই গবর্ণর 
সাহেব রাজ্যের বন্দোবস্ত ও স্ুাসপন বিষয়ে কয়েকটা 
টিতকর অনুষ্ঠান করেন। ইউরোপীয়স্কর্ধ্চারীর! দেশীয় 
ভাষায় 'অনভিজ্ঞতাবশতঃ বিচারকার্ষ্য ল্্যক সমর্থ হুই- 
তেন মা, এজন্য তিনি তাহাদিগকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত 


(৯৮১) মহারাস্্রীয় যুদ্ধ । ১৪৩ 


করিবার অিগ্রায়ে কলিকাতায় 'ফোর্টউইলিষম কালেজ+ 
নামক একটা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন । ১৮০০ 1-- 
কলিকাতার সদর দেওয়নর্ট আদালতের কার্য গবর্ণর 
জেনবরেল এবং কৌন্সিলের মেশ্বরেরা সমপিং করিবেন, 
এইরূপ নিয়র্ম*িল ; কিন্ত তাহাদের অবকাশীভাঁববশতঃ 
তাহা মম্পন্ননা হওয়ায় বিচারকার্যের সৃতি ব্যাধাত, 
হইত; ইহ দেখিয়া! হেষ্টিংস সাহেব ইলাইজাইশ্পিকে 
ইহার স্বতন্ত্র বিচারকক্দপে নিমুক্ত করিয়াহিলেন, কিন্তু 
তখন্‌ ডিরেক্টরেরা তাহা মঞ্জুর করেন নাই। এক্ষণে 
[১৮০০] ওয়েলেসলি সাহেবের প্রবর্তনায় এ আদালুন্ষে 
স্বতন্্রঙ্াবচারক নিঘুক্ত হইবার নিয়ম হইল এবং স্থবিচক্ষণ 
কোলক্রক সাহেব তাহার প্রধান'বিচারপতি হইণেন 1 
পূর্বে, হিন্দুজাহীয, স্থীযলোকূবা, অধ্ধিকূ ব্বসং প্্যন্, সন্তান, 
ন! হইলে গঙ্গার নিক সন্তান কাননা করিত এবং সম্তাঁন 
হইলে কেহ *কেহ প্রথমোত্পনুটীকে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে 
নিক্ষেপ করিভ। ায়লেস্লি সাভেব ১৮০১ অন এই 
নিষ্টুর ব্যাপার উঠ্ঠাইস্ক। দিলেন! 

এই সকল কাখ্য সম্পাদন করিয়া ওয়েলেসলি 
সাহেক্ককে মহারাস্্রীয়দিগের সন্ত বুদ্ধ ব্যাপারে" প্রবৃদ্ত 
হইতে হয়। » এই সময়ে মহারাস্ত্রীয় চক্রের মধ্যে বরার- 
রাজ রঘুজ্জীভৌসলা, যশবন্তরাও হুলকাঞ্ দৌলতরাও 
সিন্ধিয় এবং বাজীরাঁও পেশোয়া এই চারি ব্যাক্তি সপ্রধান 
ছিলেন। এই বারও পূর্ববোল্লিখিত 'রাঘবজীর পুত্র 
নারায়ণের পুজ্র পেশোয়া হয় মধরাওএর মতা হইলে ইনি 


১৪৪ লর্ড ওয়েলেসলি ] (১৮০২) 


তৎপদ্দে অধিরূড় হইয়াঁছিলেন। কিন্তু ইহার কোন 
ক্ষমতা ছিল না; দৌলাত্রাঁও সিন্ধিয়া ইহার সমস্ত বিষয়ের 
উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতেন ১৭৯৫ অবে পূর্বেলিখেত 
অহলাঁবাইএন মুত্র হইলে তদীর বিশ্বস্ত অমাত্য 
তকাজীব পুজ্র যশবন্তরা ও প্রবল হইয়া অনেক বিবাদের 
পর হুলকাধ্রীঞ্জা গ্রহণ কবেন এবং কাজীবাও পেশোয়ার 
রাজধানী পুনানগৰ আক্রমণ কবেন। দিন্ধিয়া বাঁজীব 
সপক্ষতা করিলে কিছু ফল হইল না। বাজীবাও 
বাসীন নগবে পলাইশা ইঙ্গবেজদিগেব সাহাধা প্রার্থনা 
করিলেন ; এব? তাতাঁদেন সভিত সন্ধি করিলেন। এই 
সঙ্গি নিয়মারসাবে ইত্তবজেবা এ খাঁজামধ্যে £কিয়ৎ- 
সম্থাক সৈম্ত লা এনে পাইলেন এবং ভাঁচান বায়নিব্বাহাথ 
এ বাজ্য ভইচত কতক ভূমি প্রাপ্ধ ভইলেন 1 এই 
বাঁীননগলের মন্ষি ১৮০২ অন্দে সম্পন্ন হব । এই সন্ধিব 
পব ইউন্বেজেবা বাঁচীবাগ পেশোযাঁকে পুনাতে পুন 
প্রতিষ্ঠিত কবেন। 

মহানাস্্রচক্র মধ্যে ইক্ষবেজদিগন্র লব্ধ প্রবেশ হইতে 
দেখিষা সিন্ধিগ্না ও বন্াবপতি শঙ্কিত হইলেন, এবং 
উভয়ে সমবেত হইয়া ৯স্রেবেদিগে বিরুদ্ধে অন্ছাথান 
করিলেন । ততৎকালে সিন্ধিযাৰ রাজা উত্তরে আগর! 
পর্যান্্ বিস্তুত ছিল, এব” তীঙ্বার সেনা ৬০ হাজার ছিল 
উহা্ের অনেকেই এক জন ফবাী সেনাপতি কর্তৃক 
'স্রশিক্ষিত হইয়াছছল। বরারপতির ২সন্যও ৩০ হাজারের 
নান ছিল না। ইহাঁধা সমবেত হইয়া! যুদ্ধার্থ উদ্যোগ 


(১৮৩ সন্ধিয়া ও হুপকাঁর শহ যুদ্ধ। ১৪৫ 


করিতেছেন, শুনিক্া গবর্ণর সাহেবও সসজ্জ হইলেন । 
তিনি একবারে সকল দিক্‌ হইাতে আক্রমণ করিবার 
অভিপ্রায়ে বৃদ্ধিপুর্র্বক আপন ৈনাকে দুই জাগে 
বিভক্ত করিয়া” এক ভাগ আর্ধাবর্তস্থ ফ্লান্ষিয়াব সৈন্য- 
দিগকে, এর অপর বুহৎ ভাগ দাক্ষিণাতাস্থ সিন্ধিযা ও 
ব্রারপতির সমস্ত সৈনাকে, আকমণব্থরবার জনন 
প্রেরণ করিলেন। 

দাক্ষিণাড্যে যেনৈন্য পরেশ কবে, শাহাব গ্রধান 
সেনাপতি আর্থর ওষেলেসলি । আর্থ প্রথামই আহ- 
"মদ নগরের হূর্গ অধিকার কপিলেন। দিন [কয়েক 
পরছে আসাই নামক গ্রামের সমীপে দিন্ধিদ্বা ও বঘৃজীর 
সমবেত সৈম্তদিগকে আক্রমণ করিলেন সেই স্থানে 
তুমুল সংগ্রাম হওযাঁষ 'আার্থরেন "নেক বনক্ষম হইলেও 
পরিশেষে তিনিই জয়লাভ করিলেন 1 এ সনবে সেনা- 
নায়ক ট্টিক্েনও বহানপুব, আসিযাঁৰ গড় প্রভৃতি 
সিন্ধিয়ার অনেক স্থান আঁধকাঁর করিশচিুন | অন- 
স্তর উভয়ে সম্ববেষ্ক হইয়া! আর্গ৭ও নানক স্তানে আব? 
এক যুদ্ধ কবিয়া তাঁহাতেও জয়লাভ কবিশেন। পরে 
বরান্বরাঁজের গোয়ালগড় নাঁগক ভুর্গ৪ অধিকৃষ্ঠ ভইল | 
কর্ণেল হাঁ$কোর্ট অপর একদল সৈন্ঠের সহিত যাইয়। 
বরারের অন্তর্গত কটক প্রদেশ অধিষ্কার করিলেন। 
বরারেশ্বর নানা খানে, পরাজিত হইয়া নির্জ ঠাজধানী 
নাগপুরে গমন কর্রলেন, এবং তথায় থাকিয়া! ইবেজ- 
দিংগের সহিত সুদ করিলেন। এই সন্ধির নিয়মশৃনুসাঁরে 
কূটক প্রদেশ এবং বরদা নদীর পশ্চিম দিকৃস্থ *সমস্ত 
 ছুভাগ ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত কইল | ১৮০৩ | 
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এদিকে সিদ্ধিয়ার আর্ধ্যাবর্তীস্থত সৈন্যদিগকে আক্র- 
মণ করিবার নিমিত্ত কর্ণেল লেক তথায় প্রেরিত হইয়া 
ছিলেন । পেরণ নামক এক জন ফরাসী সিন্ধিয়-সেনার 
অধিপতি ছিলেন। লেক আলিগড়ের নিকটে তাহার 
শহিত এক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন। পেরণেস পর লুইস. 
নামক আর এক জন ফরাসী ততৎপদে অধিক হইলেন; 
লেক তাহারও সহিত দিল্লী নগরে যদ্ধ করিয়া জয়লাভ 
করিলেন এবং সিদ্ধিয়ার হস্তগত সম্রাট সাহ আলমকে 
উদ্ধার করিলেন। এই সময় হইতেই উক্ত বাদনাহ কোম্পা- 
নিব বুত্তিভোগী' হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন | 
তৎকাঁলে দিন্ধিঘা স্বয়ং দাঁক্ষিণাত্যে যুদ্ধ কল্তে- 
ছেলেন; আধ্্যাঁবর্তের দুরবস্থা বার্তী শ্রবণ করিয়া তথায় 
কতকগুলি সৈম্ত পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারাও সকলে 
ইঙ্গরেজ সেনাপতির নিকট পরাজিত হইল) বুন্দেলখগ্ড 
ইঙ্গন্নেজদিগের হস্তগত হইল; বধারেশ্বর কথুজী ভৌস- 
লাও ইঙ্গরেজদিগের সহিত সপ্ধি করিলেন। এই সকল 
দেখিয়া শুনিয়া দৌলত? ভগ্মোৎস*হ হইলেন, এবং 
উঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি কাই শ্রেয়োবোধ করিলেন । 
তদনুস'ণো সন্ধি হইল--ইউনরে?জরা বরোৌচ, অহম্মদনগর, 
গঙ্গা যমুনার দোআব এবং দিল্লী, আগরা, "গায়ালিয়র 
প্রতি অনেক স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ১৮০৩ । 
দিনিয়া ও বরাদরাছের সাহত যখনু যদ্ধ হয়, তখন্‌ 
ঘপ্নন্তরীও হুপকার তুষ্ীভ্ভৃত ছিন্লন। কিন্তু ইঙ্গরেজ- 
দ্িগের সহিত বিরোধ করিতে তাহার অম্থরিক অভিলাষ 
ছিল, এজন্য তান ১৮*৪ 'অব্দের প্রারন্তেই ইন্কুসেজদিগেক 
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প্রতিকৃলে চক্রাস্ত করিতে এবং তাহাদের মিত্ররাজ্যমধ্যে 
উপত্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন স্ুুতিরাং তাহাকে 
দমন করিবার জন্ত লর্ভলেষ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন । 
ছলকার যখন্‌” জয়পুরে উপদ্রব করেক্স, থন্‌ লেক 
কর্ণেল মন্সপঙ্ষে সৈম্তস্মেভ তথায় পাঠাইয়া দেন। মন্সন্ভ 
পথিমধ্ো ঠ্যশবান্তের ঘুদ্ধোদ্যম দেখিক্বা ভীত হইলেন 
এবং পলায়ন পুর্বাক আগরায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
| হৃলকাবরও বরানর তীভাগ অনুমরণ করিলেন! পরে 
তিনি দিলীর সমীপবত্তী ভইলে তত্রত্য কেসিডেণ্ট অব্টর- 
লোঁনি সাহেব প্রভৃত পরক্রমমহকারে নগররক্ষা করিতে 
লাঞ্গীলেন। এ সময়ে সেনাপতি লেক্‌ আর্সির্। উপ: 
স্থিত হইলেন | তৎপরে দীর্ঘ নগর ও ফরাক্কাবাদে ষে 
কয়েকটরী যুদ্ধ ভইল, তাহাতে হইলকারই পরাজিত হই- 
লেন । সুতরাং তিনি ভীত ভইরা নিজমিত্র ভরতপুরের 
রাজার ছুর্গয়ধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। দুর্গ ভতিশস 
দুঢ়) সুতরাং ইঙ্গরেজেরী উহা জয়করিতে না পারিয়। 
রাজার সহিত সন্ষিকরিলেন | সন্ধির নিয়মানুমারে হুল-* 
কারকে এঁদছুর্থ ত্যাগ কপির স্কানান্তবে যাইতে হইল 
এব রাজার একপুত্র ইঙ্গরেজ্খ্দগের নিকট প্রর্তভূম্বরূপ 
রহিলেন 1১ ১৮০৫। 

এই সকল কার্ধ্য সমাধাকরিয়া উত্তঠ অবোর আগষ্ট 
মাসে লর্ড ওয়েলেস্লি ম্বদেশযাত্রখ করিলেন্দ।। ইনি 
সমুদায়ে ৭ বর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । ইন্বীর 
যন বুদ্ধিমান» সাহসিক, রাঁজনীতিকুশল গবর্ণর জেনে- 
রেল অতি অরই এ দেশে আসিয়াছিলেন ) ঈতথাপি 


১৪৮ কৃর্ণওয়াঁচিস্‌ ও বাঁলো । ৫৮৫) 


সমরস্পৃহা ইস্ই!ব নিতীন্ত বলবক্তী থাকায় ডিরেক্টরেবা 
ইহার প্রতি প্রীত হন নাই। 


কর্ণওয়ালিস্‌ ও বার্লো। 


»৮০৫-7১৯৮০৭। 


তারতবর্তীয় রাজাদিগের সহিত বিবাদবিসন্বাণে | পপ্ত 
শা হওয়া, বাঁঞ্যেব সীম] বৃদ্ধি না কবা, খায়লাঘব করা 
এবং মহারাত্বীরদিগের সহিত বিবাদেব একবাণে নিষ্পত্তি 
করা, এক্ষণে ভিবেক্টবদিগেব অভিমত হইযাছিল । অত্ব- 
ভাহাবা তৎসম্পাদনের উপঘুক্ত পাত্র বিবেছন" করির়া 
্ ওয়ালগকে পুনর্্বান গবর্ণর জেনেরল কপিধা পাঠাই- 
লেন। তিনি ১৮০৫ অন্দেন ৩০এ জুলাই কলিকাহায় 
ডি লঞ্ভ ওষেলেদপির অনুমোদিত বাজনীতিন পরি 
ভ্ভ কবিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ততকাঁলে রি 
বাদ্ধকাবশতঃ তর্বল, নিস্তেজ ও রুগ্ন হইয়াছিলেন ) 
তএব কলিকাতা হইতে বারাণসী যাত্রাকালে পথি- 
 মধো গাজীপুবে এ অন্দেদই ৫ই অহক্টাথরে প্রাণতাগ 
করিলেন। 
ষ্রখ্সজ্ঞ বালেশ এই মেয়ে কৌন্সিলেব প্রধান চোষ্বব 
ছিলেন ১ সুতরাং তাঁহানই উপব শাসনণ্ার পতিত হইল । 
কর্ণওয়ালিস জীবিত থাকিলে যেৰপ প্রণাল'তে কার্য 
করিতেন; তিনি সেইরূপ প্রণালীই অবলম্বন কপিবাঁব 
চেষ্ট! করিলেন। ' সিক্ষিবার সহিত কে'ন কোন বিষয়ে 
যাহা কিছু মনোঁমালিন্ত ছিল, তাঁভা মিটইয়া ফেলিলেন 
এবং গছললকারের সহিত সঞ্ধি করিলেন। হুলকার 


৮ 
রহ 
! 
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চর্্দ্তীর দক্ষিণ ভাঁগস্থ সমুস্ত ভূভাঁগে আধিপতা করিতে 
লাগিলেন | 5 

এই সময়ে লর্ড এউইলিয়ম বেশ্টিস্ক মাঁরাজের গবর্ণর 
ছিলেন। ৪ *[নি সমস্ত সিপাহীকে এক গ্রকার প 
গাথায় নিভে নে ॥ ইভাস্তে জঁচ্ঞ সিপাহী 
বোধ করে ঘের তাভাদিগকে  বলপুর্ধক খৃষ্টান কর 
হইবে । এই জন্য ১৮০৬ অন্ধের ১০ই জুলাই বাতিতে 
বেলোর ছুর্স্থিত ১৫০০ গিপাহী বিদ্বোশী হইয়া! উঠিল 
এবং অনেক ইউরোপীযের প্র/ণবিনাশ করিল 1 একট 
নগর অবস্থিত কর্ণেল জিলেস্পাই এই স্বাদ অবগত 
হইবাগাত্র সত্বরে তথা গমন করিয়া দগুবিধান দ্বাণা 
এ বিদ্রোহের নিবারণ করিলেন। উক্ত বেলোর ভর্গস্ত 
টিপুর পরিবারেরাই এই খিদ্রোহের মুল, এইরূপ সন্দেহ 
উপস্থিত হওয়ায় তাহা'দগকে কলিকাতা অব্যবভিভ 
উত্তরদিগ্বর্তী চিতপুরে লইরাবা ওপা হইল ছেন্টিঙ্ক দেন, 
গমনে অন্ুমতী হষইুলেন ) বালে। তাহার পদ পাইলেন 
এবং লর্ড মিন্টো! গবর্ণর জেনাগ ইহয়া ১৮০৭ অন্দেখ 
হুলাই মাদে কাকাতায় পৌচ্ছিদেন | 

লর্ড লিন্টো। 
১৮০৭--৮৩৭ 

কর্ণওয়'লিসেপ্ ন্যায় লর্ড মিন্টোরও্, বিবাদ বিসম্ছাদ 

করিয়া! ক্ধ্মানিব্বাহ করা টা অভিমত ছিল। 
রি শগিনভাঁব গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরেই ইত 
বঝিলেন যে. দেশীয় রাজ'দিকগর কোন বিষে সম্ত 


১৫০. রণজিতের আদিবৃত্ত | (১৮০৯) 


ক্ষেপ না করিলে রাঞ্জারক্ষা, করা কঠিন হয়, সুতরাং 
স্থলবিশেষে ভীহাকে রাজগণের বিষয়ে অগত্যা হস্তক্ষেপ 
করিতে হইয়াছিল । 

১৮০৯ অন্দে গাতিণালা ও বিন্দ প্রদেশের সর্দারেরা 
লাহোরের শিখ-অধাক্ষ রণজিৎ সিংহের রাজাবৃদ্ধি লাল- 
সায় উত্পীড়িত হইয়া গবর্ণন সাহবের নিকট অভিবোগ 
করিলেন। লর্ড শিন্টো মেট্কাফ সাহেবকে দূতস্বরূপ 
পাঠাইয়! প্রণজিতেস সহিন সন্ধি করিলেন যে, রণ» 
করিত শতদ্র নদীর পশ্চিনতীবেই বাজ করিবেন পৃর্ন- 
ভীরে কখন ভস্ত-ক্ষপ করিবেন না। পুর্বে 'উদ্চি 
ভইয়াছে, শিখেরা মোগলপিগের প্রাবলাসময়ে তাড়িত 

ভইয়! হিমালয়ের উপত্াকাদেশ আঁশ করে, পরে 
মোগলরাঁজোপণ উচ্ছেদসনঘে ক্রম ক্রমে আপদিরা পঞ্জা 
[লস নানা স্লানে বাস করিতে আপন করে? তাহাদের 
এক এক জন সদ্দাণ স্বাধিষ্টিত 'গ্রদেশের উপর কর্তৃত্ব 
করিত । রগলিতৎপি-হ এরূপ এক সর্দারেন পুত্র। ভিনি 
লাহোর প্রদেশে অধিষ্ঠান ক্রিয়া বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহ- 
সিকভা “প্রভৃতির দ্বারা “এ প্রদেশে বিলক্ষণ কর্তৃত্ব 
করিতিন। আহম্মদ আলপদাপীর পৌত্র জৈমান সা 
তাহার দ্বার! উপ, হইয়। ল।(ফোবে তীহাকে দৃড়ীভূত 
করি়া্িলেন 1 (পশ্চাং ইহার"রিশ্য় পুনব্বার উল্লি- 
খিত হইবে )। পু 
ফুলাসীদিণর আধিরত মরিসস, বোবেণ প্রস্তুতি 
দ্বীপেন লোকেরা রণতরি লইবা সধ্যে মধ্যে ইঙ্গরেজদিগেঞ 
বাতিজ্যাপোত লুষ্ঠন কত | মিন্টোসাঁহেব ১৮৭৯ ও 


(১৮১৪) নৃতন সণন্দ। ১৫১ 


১৮১০ অন্দে ৈনাগ্রেরণ কিয়! ধ কয়েক দ্বীপ অধিকার 
করিলেন। ভন্মপ্ধো মরিসীস, অদ্যাপি ইঙ্গরেজদিগেন 
অধিকারে আছে, “নব ১৮১৪ অন্দে করাসাদিগকে 
গ্রতার্পণ কঙ্গঈী*হইয়াতে । যব দ্বাপও উর সময়ে ওলন্দাজ 
দিগের নিকট হইতে আধিক্ত করা হব | 

ইঙ্গরেজ ও ফরাঁনীজাতির পিছন চিপন্তন| ইঙ্গ- 
প্লেজেরা এদেশে ফরাসাদিগকেই অধিক ভর করিতেন । 
কেনরূপে করানীরা ইহার মধো লন্ধপ্রবেশ হয়, ইহা] 
তাহাদের ইচ্ছা ছিলনা? নিগান, সিন্িষা, হুলকখর 
প্র্কতর সহিত পুর্বে যেসকল যদ্ধ হইয়াডিল,প্ফিরাসী- 
দিগেৰ ক্ষমতালোপ কণাই “দ সকন ঘদ্ধেপ এক প্রধান 
কারণ। ফর্াঁদাদিগেপএ ভাবতব্ষেব প্রতি ববাসর 
লোভ। এই সমগ্নে নেপোপিঙান নিতীন্ত প্রবল হওয়ায় 
ইজরেজদিঞ্পের শঙ্কা আবও বুদ্ধি হয়ঃ আ্ুতরাং লর্ড 
মিন্টো রথজিতের সহিত সন্ধিবন্কন করিয়া সিন্ধু, কাবুল 
ও পারস্যদেশেনদৃক্জ গ্রাবণপূর্নক এ সকল দেশেস অধি- 
পতিদিগের সন * এইরূপ সন্ধি করিলেন যে, তাহারা 
ইল্ফ্োজদিগের কোন শক্রবে বিশেবতঃ ফরাঙীদিগকে 
রাঙ্ছোে স্থান্ট দিবেন না। 

১৮১৩ অন্দে লর্ড মিন্টো ইঙ্গলগ্ুল্র্রী করিলেন । 
বিচক্ষণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন গবর্ণর জেনঈরেল বািয়$ সকলে 
তাঁহার নামকার্জ্ কবে! এ বংসরেই কোম্পার্সির 
বা$জ্য করিব জন্য [চার] সনন্দ লইবার কুল পুন- 
কার উপচ্থিত হয়। পুনর্ধার তাহাদিগকে ২০ বইউছারের 
জন্য সনন্দ দেওয়। হয়। পুর্ধে বাঁণিজর্শবযয়ে কোম্পা- 


১৫২... মার্কইস হেষ্টিংদ। ০৮১৪) 


নির যে এক চেটিয়৷ ছিল, নূতন সনন্দদ্বারা ভারতবর্ষে 
তাহা উঠি যায়-__ভীন দেশে থাকে । 


নস সিল 


একাদশ পরিচ্ছেদ | 


- শা শী কউ ক 


মার্ক,ইন হেস্ভিংস্‌। 


১৮১৪--২১। 





মার্কইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংস, আর্ল অব্‌ মিণ্টোর পদে 
নিযৃক্ত হইযা ১৮১৪ খুঃ অবের অক্টোবরে কলিকাতায় 
পৌছিলেন । ইনি পুর্বে লর্ডময়রা নামে খাঁত ছিলেন 
নেপাল যুদ্ধের পর “মার্ক,ইন অব্‌ হেষ্টিংল *» এই উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন। নেপালীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করাই ইহার 
সর্বপ্রথম কার্ধ্য। “গুর্থা নামক এ প্রবল ও সমরপ্রিয় 
জাতি অনেক দিন হইত নেপালে *বাসনির্দেশ করিয়া! 
ছিল, এবং বিজয়দ্বারা হিবালয়েব পাদদেশে অনেক" দূর 
পর্য্যস্ত অধিকারবুদ্ধি একরিয়াছিল.। ইহারা এ সঙগয়ে 
দক্ষিণদিকে ইক্বরেজদিগের বাজ্যে অগ্রসব হইতে প্রবৃত্ত 
হয় এবং ইঙ্্রর্জোধিকৃত কয়েরটী * স্থান উপদ্রব কবি 
অনকের প্রাণসংহার করে। লর্ড 'মন্টো ভয়মিত্রতা 

রদর্শপুর্ব্ক এই উপড়বের নিবারণচেষ্টা করিয়াছিলেন । 
এক্ষ্য লর্ড ময়রা অনন্যোপায় হইয়া ঘুদ্ধ করাই স্থিশ 
করিলেন । তদস্ুদারে ১৮১৪ অন্দে ইঙ্গরেজ সেনাদ্রিগকে 


৯১. নেপালযুদ্ধ। ১৫৬ 


৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 9 স্থান হইতে নেপাল 
আক্রমণ করিতে আজ্ঞ। দিলেন। 

সেনাপাঁতি অক্টরলোনি,৯ জিলেম্পাই, উড ও মার্লে 
এই & জন উক্ত চাঁতুধ্ণাবিভক্ সেনা অধিনপঘক ছিলেন | 
তন্মধ্যে উড মার্পে কিছুই কবিতে পালিগেন ন) 
জিলেম্পাই ঈকলগ্গেব গিবিছুর্গ অধিক।ন ক্ববিতে শিষা। 
নিহত হইলেন। আমীব সি“ গুর্থ/দিগব অধিপতি 
ছিলেন। অক্টুরলোনি ক্রমাগত তীভাব সহিত ঘুদ্ধকবিষা 
কবেকটা ছুর্গ তস্তাঁত কবিদেন-অনশষে আমীব, 
মেলোনের দুর্গে বদ্ধ হইয। সগ্ধব প্রস্তাব কবিলেন 

প্রথক্জা সন্ধিন পিষয় সমুদ্য স্থিস হই০০1৪, পবেশ্আবার 
মতপরিবর্ত ভতণ।  তখশ্‌ আইপানানি * নেপালের 
মধ্যে প্রবেশ কণিযা বাজধাশী কাটামুণ্ডের সমীপে যুদ্ধ 
কবাতে প্রবৃত্ত ভইলেন | নেপাশীমেণ ভাত ভইয। সন্ধি 
পন্ে স্বাক্ষব কানলেন | ১৮১৩। এই সান্ধথাবা ইঙ্গ- 
বেজেবা যে সকপ স্তান প্রাপ্ত হযেন, উড ই মধ্যে 
শৈলবিহাগী সাহবন্ভী'গব পসিনলা, মুণ্শাৰি, "নাইনিতাল 
গ্রভ।ত মুনাহব নগদ সকল অপাস্থত আছে | 

ঙহুদিন হইত িগুাণি নাক্কা একণল গ্রভৃত ক্চবাক্রান্ত 
ঘন্া ভাক্ঞতবণ্ষব মব্যহাঁগে যৎপণবীনাস্ত অত্যাচাবু 
কবিঘা বেডাঈত। এই দলে নানাজাঠীট্েবদমাস লোক 
খাকত। ইগাদেব সঙ্গা। এত আক হঙ্যান্ত্ুল যে, 


৩ 
মধ ১৮২৭ থৃঃ অর্ধে মীথাটে হাব মৃত্যু হইলে সাধারণে ইহার ্. 


গ্রান্টে বিমোহিত হ$। কলিকাতা গড়েব মাঠে এক নম তিস্তস্ত (মনুমে্ট) 
পুষ্কত ধিক দিয়াছেন | 





শশাশ্ীঁীিটি স্পল্ শশী াটিশিটিটি 





১৫৪ পিগুারি দমন 1 [১৮১৭] 


ডাঁরতবর্ধীয় রাজারা যুদ্ধকাঁলে ইহাদিগকে সেনামধ্যে 
গ্রহণ করিতেন । বর্তমান সময়ে চেতু খা ও করিম খ' 
ইহাদের দলপতি ছিল । তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ইঙ্গরেজ- 
দিগের রাজ্যে ও উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। তাহা” 
দের উপদ্রব বগীর হাঞঙ্গামা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়া- 
নক। নেপাল যুদ্ধ হইতে অবসর পাইয়! লর্ড ময়রা এই 
পিগারিদিগের উচ্ছেদসাধনার্থ যত্রবাঁন্‌ হইলেন এবং 
১৮১৭ অন্যে বহু সঙ্ক সৈগ্ত সংগ্রহ করিয়া মালোয়। 
ও নর্খ্দার পার্খস্থ অন্ন ২৫ হাঁজার পিগারিকে বেষ্টন- 
করিলেন। পিগাঁবির৷ চারিদিক হইতে ইঙ্গরেগ সেনা- 
দিগের কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া-ভীত হইল এবং পলায়ন 
দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল । তাহার ষে 
দিকে পলাইতে লাগিল, ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধ করিতে করিতে 
সেই দ্বিকেই তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন | 
তাহারা হুলকারের নিকট আশ্রয়গ্রহণ রুবিল; হুল- 
কারের সহিত যুদ্ধ হইল। হুপকার প্রাজিত হইয়। সন্ধি 
কফরিলেন।' সেই সন্ধি অনুসারে, ইঙ্রেজেরা তাহার 
স্লাজধানীতে এক দল মৈস্ভ রাখিতে ও তাহার ব্যয়- 
নির্ধাহ'থ থান্দেশ গ্রভৃতি-ভূভাগ অধিকার করিতের অন্থু- 
মত হুইলেন। জ্নন্তর পিখারির। নানাস্থানী হুইয়। 
পড়িল, তাহাপ্দর প্রধানেরা কেহ পলায়িত “কহ ব। 
বিনষ্ট হইল; তাঁছাত্রাও অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হইল 
এবং অবশিষ্টের1 »্শাস্ততাবৰ অবলম্বমশ্ুর্বক নির্দিষ্ট বাস- 
গন গ্রহণ.করিল, ও ককষিবাণিজ্যাদি অবলম্বন করিতে 
আরস্ত করিল? 


[১৮১৮] পেসোঁয়ার গেখরব লোগ। ১৫৫ 


১৮০২ অবে বাঁসিনে সন্ধি হওয়ায় যদিও বাঁজীরাও 
পেসোয়া ইন্গরেজদিগের সাহাধ্যে পুনা নগরে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেল, তর্থাপি তাহার রাজধানী মধ্যে 
ইঙ্গরেজ রেসিডেন্ট অবস্থিতি করায় তীষ্ঠার বিলক্ষণ 
পলাঘববোধ হুইফ্লাছিল। তদবধি তিনি ইঙ্গরেজদিগেব 
উক্করূপ অর্ধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্্ু করাঁবর সচেষ্ট 
ছিলেন। ব্র্যশ্বকজী নামক তাহার প্রিয়মন্ত্রী সর্বদাই 
তাহাকে ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলে অত্বার্থান করিতে 
এবং পেসোয়াপদের পূর্বব গৌরব বজীয় রাখিতে পরামর্শ 
দিতেন । মধ্যে গুইকুমারের রাজদূত কোন কার্যযসাণ। 
নেরঞ্জন্য পুনাঁয় আগমন করিলে ত্রান্বকজীর ঢক্রান্তে 
তাহার প্রাণনাশ হয়। গুইকুমাঁর ইন্্ররেজদিগের অনু 
গত; অতএব ইঙ্গরেজেরা কুপিত হইয়া ত্রাস্বকজীকে 
কারাবদ্ধ করিলেন। বাঁজীরাও তাহাকে ইঙ্গরেজদিগের 
অজ্ঞাতসারে মুক্ত করিয়াদিলেন । এই সময় হইতে 
পুনর্বার পেসৌয়ার সহিত ইঙ্গবেজদিগের যুদ্ধ ঘটিবার 
সম্ভাবনা হয়। বিগর্জতক দেখিয়া মধ্যে পেসৌয়' এক 
বার সন্ধিও করেন। অনন্তর পিগারিদিগের সহিত 
ইন্গরৌজের। বুদ্ধ বাঁপারে লিপ্তষ্$ হইয়াছেন, এই গস্যোগ 
ধরিয়া! পেঙ্জোর়। ১৮১৮ অনে ইলনেজদিগের প্রতিকৃলে 
অস্ত্রধারণ কর্পিলন। ইঙগ্গরেজ সেনাপস্ঠি শ্সিথ সাহেব 
বল-বিক্রম প্রকাশ পূর্বক পুনানগরেধ্ী সন্নিহিত হইলে, 
পেশোয়া ভীত হব এ নগর পরিত্যািপৃর্বক পলায়ঙগ 
কক্টিলেন। সুঞ্জাং পুনা সহজেই, ইঙ্গরেজদিগেরু হস্ত- 
গৃত হইল" অনস্তর পেলো ভগ্নসাহস হই? /কাষ্ুপা- 


১৬ লর্ড অয়রা। [১৮২৩] 
নির সহিত পুনর্ধার সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই 
সন্ধি অনুসারে ইঙ্্রেজেরা পেসোয়ার সমস্ত বাঁজা গ্রহণ 
করিয়া! উহার কিয়দংশ সেতাঁরার শিবভী-বংশীয় এক 
রাঁজাকে প্রদান করিলেন । পেসোয়াঁকে কেবল বার্ষিক 
৮ লক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া কানপুরির সন্নিহিত 
বিথুরে বার্ণ করিতে হইল। বলজী বিশ্বনাথের সময় 
হইতে এ বংশের যে গৌবব ও স্বাধীনতা হইয়াছিল, 
ভাহার একবারে লোপ হইল | ১৮১৮ 

বরাররাজ রঘুজী তভৌসলার মৃত্যু হইলে পরশুজী 
কৎপদে অধিদ্ধট হয়েন, কিন্তু তৎপিতব্যপুত্র অপাসাছেব 
তাহাকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হুইয়াছিলেন। 
ইঙ্গরেজদিগের সহিত অগাসাহেবের সন্ধি ছিল, তথাপি 
তিনি, পেসোয়াকে ইঙগসেজদিগেব প্রতিকূলে অভ্যুান 
করিতে দেখিযা তাহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন । 
স্থতরাং ইঙ্গরেজেরা তীাহাঁৰ সহিত বুদ্ধ করেন, তাহাকে 
পদচুত করেন, এবং রঘুজী ভৌসলার পৌত্রকে পিতা- 
মহেরই নাম প্রদানপুক্ধক সিংবাসপনে অধিরোহিত 
করেন। ১৮১৮ 

১৮১৩ অন্দের ১লা ্জন্ুবাবি লর্ড ময়র। স্বদেনযাত্রা 
করিলেন! তীাহাব পত্বী এতদ্দেশীযদিগেও ইঞ্গরেজি- 
বিদ্যা শিক্ষার" 'জন্য বাঁরাকপুরে একটা ইীজরেজি বিদ্যা- 
লয় সস্থাপিত করিয়াছিলেন ।' লর্ড ময়রারই সময়ে 
ধ্পিকাতার বিশপকালে সংস্থাণিত বয় ১ এবং শ্রীরাম 
পুরস্থ কেরি, মার্সমান প্রস্থতি মিশনদ্িটণ অনেক “গুলি 
বিদ/[লয় সংস্থাপন করেন, বহুসংজ্খ্যক বাঙ্গালা পুস্তক 


(১৮২৪) ব্রহ্মদেশীয় নমর | ১৫৭ 


মুন্দরুত করেন, এবং ১৮১৮ অন্দে সমীচারদর্পণ* নামক 
সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত করেন | লর্ড ময়রার 
স্ময়েরোঁজকোষ প্রচুর আর্থ পাঁরপূর্ণ ছিল। 
লর্ড আমহার্ট। 
১৮২৩- *৮ | 

লর্ড আম্হাষ্ট সাহেব গবর্ণব ভজুপরেপ হইয়া ১৮১৩; 
অন্দের আগষ্ট মাসে কণিকাতার আগমম করেন | 
ইহার পূর্বে কয়েকনাপ, কৌন্দিলেব প্রধান সম্বর আডাম 
সাহেব গবর্ণর জেনরেলের কার্য নিব্বাই কধিথাভিঙেন 1 
সুদ্রাযন্্র বিষয়ে কয়েকটী কঠিন নিয়ম প্রচারিত পক্গা 
ইঞ্চি লোকের বড়ই অপ্রিয় হইয়াছিলেন | 

স্জেক্চ জিন পূর্বে ব্রহ্মদেশীয়েরা আরাকান, আস।ম 
প্রভৃতি কয়েকটা প্রদেশ অধিকার করিয়। নইযাছিল 
এবং তদ্থারা মনে মনে এরূপ বোধ করিরাছল খে, 
হঙ্গরেজদিগের রাজ্য গ্রহণকর! বড় কঠিন ক!ন/ নহে। 
এ সকল প্রদেশ "অধিকার করায় প্রহ্ছু/জ্যের এবং 
বাঙ্গালার সীমা জয়া বিবাদ হইবার উপক্রণ হর। 
আমহার্ট কয়েক মাস উক্ত বিবাদের নিব7৭ ৬ষ্ট। ক।ঞ্ 
যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে যন 1১৮২৩] ত্রঙ্গীদেশীয়েরা 
চট্টগ্রামে্জ সন্নিহিত সাহাপুতী নামক দ্বীপ অধিকার- 
করিয়। ইঙ্গরেজদিগের তত্রস্থ লোকর্ীগকে নিহত ও 
ভাঁড়িত করিয়া দিল, তথন্‌ বঙ্ীরদিগের সহিত যু 
খ্মনিবার্ধ্য হইয়।/ উঠিল । সুতরাং গবর্ণর জেনরেঞ্লর 
আদেশাহুসাঞ্ ১৮২৪ অব উহাদিটগের সুহিতূ যুদ্ধ 
ঘোষিত ছিইল। আর্কিবাল্ড কাম্বেলী লাখেব এইডুদল 


আপনর 


১৫৮ বিদ্রোহ । (১৮২৬) 


সেনা পইয়। বহু কণ্টে রেন্ুনের সমীপে উপনীত হই. 
রেন। রেক্গুনের লোকেরা ইঙ্গরেজদিগের কর্তৃক 
অতর্কিতন্রপে আক্রান্থ হওয়ার ভীত হইয়া নগর পরি- 
ত্যাগপুর্বক পলয়িন কবিল। স্ৃতখাং প্র নগর অনী- 
যাই ইন্ত্ররেজদিগে ভশ্তত হইণ, কিন্তু শী সমক্ষে 
অত্রান্ত বর্ষ, জল বারুণ “দাষ এবং খাদ্য দ্রবোব অত্াব 
নিবন্ধন ইংরেজসেনাধিগকে বই কষ্ট পাইতে হইল, 
এবং রোঁগভোগ কবি অনেক সৈম্ত মরিয়। গেল । 
তথাপি ইংবেজেরা তরী দেশে অনেক মুদ্ধ কবিলেন এবং. 
জয়ল্দ্ভ করিয়া অনেকগুলি বক্ষীফনগব অধিকার করি- 
লেন। ১৮৯৫ অক্ষে দনাবু নগবেধ বুদ্ধ বিখ্যাত ব্রশ্থইয় 
সেনাপতি মহাবনস্কুলা নিহত ভইলেন। অনম্তর যখন্‌ 
ইংরেজের ক্রমে ঞ্েমে অগ্রসর ভইঘা রাজধানী আবা 
হগরের ২ ক্রোশ অন্তরবন্ভা ধেন্দীবনগর্ে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন, হুথন্‌ ত্রহ্ধরাজ অগত্যা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষব কবি- 
লেন । এই সন্ধথিদ্বাবা তিনি আসাদ, কাছাড, জয়ন্তী, 
আরাকান, ভান/সিবাম গ্রভৃতি কয়েনটা গ্রদ্ধেশ এবং 
দ্ধব বায় ১ কোটি টাক! ইণণেজাদমকে প্রদ্দান কবি- 
লেন। ১৮২৪। 
এই যুদ্ধাগপন্ষে বারাকপুখস্থ ৯৭ গণিত সিপাহী; 
দিগের বিপ্রোহক্ষ,উপাস্থৃত হয়।  স্মুপ্রনজ্যন করিয়া 
রেঙ্থুনে যাতে নিাহাদিগেব আন্ত।1ক ইচ্ছা ছিল না, 
এ দনমিন্ত তাহারা ভ্রবাগামঘ্বী পইয়ক্ষ যাহবার অন্ত 
গাথের প্রার্থন। করে এবং ডবল ভাত! না পাই 


রেছুন-ললাহব না এহ কথ! রি বিদ্রোহী হয় । রা 


১৮২৮) লর্ড বেণ্টিস্ক 1 ১৫৯ 


সেনাপতি পেট সাহেব কলিকাতা হইতে এক দল 
গোলন্দাজ সৈষ্ভ সসেত এ স্থানে যাইযা গোলাবর্ষণ 
দ্বাব। বিদ্রোভদমন কাল 1 

তবতপুবেৰ বাঁজা বলদেব সিণ্ত ১৮২৫ বন্দে প্রাণ- 
তা'গ কায তীভাঁব শিশুপুন ভপাদ আালাভণ কবে 
কিন্তু ইঠশিশুল পিতৃবা ঢুঙ্জশশাল হাঁক পদচাত 
কপিনা পিহাঁপ্ন'কঢ ভাষন | ইতবেজেবা তী শিশু 
বাজার মতা ছিলেন, এ জমা ভাঁভাৰ আন্তকুণল অস্ষ- 
গ্রহণ কবিতে উদ্যত হইাদন। কর্ণেল রেকু ১৮০৫ 
ভাবে ভবতপুবেব তর্গ অধিকার কবান্ত পাকেন নাকি এ 
জঞ্ঞ তী দুর্ণ একান্ত দুর্জন বলিষা দেশীষ /শেকদিগেন 
সংস্কার হইঘাছিল। দেই সক্কাবেন আগনযন কবি 
ইতলজদিগেব শৌর্পাপ্রকাখ কনা9 ৭ষাদ্ধক এক প্রপান 
উদ্দেশ্য ছিল । যাহা৪উক দেনাপতি জড় কম্বলমিষার 
সৈনাসমেত ভ তপুণন গন কবি২1 তত্রণ্য ছর্গ ক্ষ 
কবিদিলন। অনন্থব শিশুপাজাঁ পুশপ্ার স্বগ্স্থ হই- 
লেন। ১৮২ড। 

আভঃপব লর্ড*আমহাঞ্ি ১৮৯৮ আঅল্েব মাচ্চ মাতে 
স্বঞ্শষাঁত্র| কপিলেন। ইহইষ্দ সনম কলিকশতাব নাঁষ 
বোম্বে নগ্নেও একটী শ্থঞ্লীঘকোট” স্থাপিত হইয়াছিল 

লর্ড বেন্টহ্ক। 


১৮২৮ -৩৫ ছি 


লর্ড বেঞটক পুর্বে মাদ্রাজেব গন ছিলেন, এক্ষণে 
৩।ন ভরঈরতবর্ষেব গবর্ণর জেনবেল হই ১৮২৮ সিন্ে 


১৬৯ ভিতৃমিয়ার লড়াই । (১৮৬৩) 


জুলাই মীপে কলিকাতায় উপনীত হইলেন । তৎপূর্বব 
কয়েক মাঁস কটব্‌ ওযার্থ, বেলি সাহেব প্রতিনিধি গবর্ণ 
জেনেবেল ছিলেন । বে্টিঙ্কেব সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহাদি 
কোন প্রকাণ্ড ঘটন! উপস্থিত হয় নাই ; কিন্তু বিদ্যা 
ঞচাব, সামাজিক বীতিশোধন, বাঁজ্যেব ব্যয়লাঘব, 
প্রভৃতি কার্ষোং তাহা অপ্রিকাবকাল অতিবাহিত হইয়া 
ছিল এবং সেই সকল কার্াদ্বাবা তাহাব বুদ্ধিমত্তা, কার্য" 
দক্ষতা ও উদাবতাঁন সম্যক্‌ পৰিচয় পাওনা গিষাছে। 
এগন কি অনেকেব বিবেচনান ভীহাব তুল্য সদ্‌ গুণশালী 
গদ্তপ জেনেনেল ভীবতবর্ষে আব কেহই আইসেন 
নাই। 

লর্ড বেণ্টিষ্কেন অপ্রিকাবক পে ১৮৩১ আব্দ বাধাঁসতে 
তিতুমিষাব লড়াই এব* ১৮৩২ অন্দে বাঙ্গালাব দাক্ষিণ 
পশ্চিমাঞ্চলস্থ কোল নামক অনভ্য জাতীথদগেব উপ 
ড্রধ হয। গবর্ণব সাহেব আন্গই উক্ত উপজবদ্ধব নিবা- 
বণ কবিষা দেন) মহীশুবেব স্থদক্ষ বাজমন্ত্রী পুর্ণযা 
যৃত্যু হওয়াব পব উক্ত বাজো বাজবর্ষ্যেব ব্ড গোণ- 
“যাগ ঘটিয়াছিল--এজন্ত গবাব সাভেব £১৮৩৩ আবে 
একজন ইন্গবেজকম্মচাবীব এপব এ বাঁজোব সমস্ত তাৰ 
সমর্পণ করিষ ভবিষ্যৎ খাঁজব শীযদিগেন জন্তা বুন্তুনির্দেখ 
কবিয়া দিলেন । 

মহীশুবে পশ্চিম প্রাস্থবন্ী কুর্মবাঁজ্য ইন্বেজদিগের 
সহিত মিত্রভাবাপন্ন ছিল । কিন্তু এ বাঁজোৰ তাঁৎকালিক 
অধীশ্বর বীবরাজ অতিশগ্স নিষ্ঠুপ ও প্রজাপীদক ছিলেন । 
তিনি একদ1 বূঢবাঁক্য মাদ্রাজেৰ গবর্ণবকে পঞ্জ লেখার 


(৮২৯) গহমরণ নিষেধ 1) ৩৬১ 


ইন্গরেজেরা তাঁহাকে পদচাত করিবার মাঁনপ করিলেন । 
১০ দিন যুদ্ধের প্র কুর্গ অধিকৃত হইয়া কোম্পাঝির 
রাজোর বমন্তর্নিবিষ্ট হইল 1৯ ১৮৩৩। 

লর্ড হেষ্টিংব ও লর্ড ময়রার সময়ে রাঁজকোষ যে অর্থে 
পরিপূর্ণ ছিল, আমহষ্টের সময়ে গানখরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ 
সে অর্থ ধ্লায়িত হইয়া আরও অনেক বণ ঈাড়াইয়াছিল | 
বেশ্টিস্ক সাহেব এই অর্থ কচ্ছেব নিবারণের জনা অনেক 
বিষয়ের ব্যয়লাঘব ও আয় বৃদ্ধি কবিলেন। এই লময়ে 
সিবিলিয়ানদিগের ভাতা ও বেতনেস কিধদ*শ নান কব! 
হইল--এবং বিনা দলিলে “ষ সকল ভূমি নিক্ষবঞ্ুপে 
উদ্নতৃক্ত হইত, তাঠ1 বাজেষাপ্ কবাধ রাজর্বের অনেক 
বৃদ্ধি হইল। এই সময়েই পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী প্রধান 
প্রধান গুরুকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 

১। হিন্দু শাল্্রমতে নববিধবাদিগের মৃত হ্বামীৰ 
সহিত জলচ্চিতাবোহপের বিধি শাছে। কিন্তু এই বিধি 
প্রতিপালন না কর্রিলে যে কোন প্রতাবাস় আছে-- 
শানে এপ নিব্দিশ নাই। লোকের প্রবর্তনাতেই 
হউক, গৌরবলাভাধর্থ ই হন্ডক, বা কেবল পারলৌকিকু 
স্খ্লাতের অভিলাষেই হউক, প্রতিবর্ষে অঞ্জেক অবলা 
স্বামীর গ্রহিত সহমৃতা হইত এই সহমরণ প্রথ' 
নেক দিন হইতে শিবারিত হইবাঁব ক্পদী হইতেছিল-- 
কিন্তু এ পধ্যন্ত সে সকল কথার ফ্লোন কাঁজ জম নাই। 
এক্ষণে লর্ড বেঠিটিক্ক, ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক প্রশ্ধীন 
গান শোকে মত গ্রহণ পূর্বক ৯৮২৯ শসা আইন 
করি ভ্ত সভীদবংপ্রথ। রহিত কক্ষিয়টদেন। ব্্াস্থিক 


২৬৯ ঠাওর়াজপুভকক্কারিধনিধারণ 1 (০০৪, 


হিন্দু সম্প্রদায় এ বিষয়ের জ্ন্য অনেক প্রতিবাদ করিয়া 
ছিলেন-_-কিস্ত তাহার কোন ফল হয় নাই । 

২। ঠগ্‌ নামে এক সম্প্রদায় দুষ্ট লোক ভ।রতবর্ষের 
সর্ধস্থানে বিশে-তঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এর্বদা দৌরাত্ম্য 
করিত। ইহাব! কালীপুজা করিয়া দলে দলে বাহির 
হইত এবং পথিকলবেশে থথিকদিগের সহিত মিশিয়। 
স্ুযোগক্রমে তাহাদেব গলায় ফীস দিয়! প্রাণসংহর 
পূর্বক পর্ধন্ব হবণ কবিত। এইবূপে মনুষ্যহত্যা তাহা- 
দের জীবিকাঁব উপাধ এনং ধন্মকার্যেবও অস্ত ছিল। 
১৮২৯ অবে সমান সাহেব, গবর্ণব সাহেব কর্তৃক ঠগী- 
নিবাবণে নিযুক্ত হইযা প্রায় ছুই সহজ ঠগের বিনাশ- 
সম্পাদন পুর্ব ট উহাদের উপদ্রব হইতে পথিকদিগের 
প্রাণবক্ষ। কবেন। 

৩। রাঁজপুত জাতীষদিগেব কন্যাবিবাহে অনেক 
বায় হয়, এবং কন্যাদাতনের যোগ্য ঘবও সহজে মিলে 
না, এজন্য কন্যাসন্তান হইলে নানাবিধ উপায়ে তাহাদের 
প্রাণনাশ করা এ জাতিণ মধ্য একটা। চিরাচরিত প্রথ! 
চইয় ঈাড়াইয়াছিল। গবর্ণন সাহেব এই নৃশংস প্রথাঁব 
নিবাঁরণেক্র জন্য মনোবোঠী হয়েন এবং ১৮৩৪ তান্দে 
উইল.কিন্পন এবং ইউপোবি সাহেবের দ্বাব। নানাস্থানস্থ 
প্রধান প্রধান সাজপুতগণকে সমবেত কবিয়! স্বহ্ৃভাবে 
উপদেশ প্রদানপর্বক এ বীতির অনেকাংশে নিবারণ 
কথেন। 

৪৭ উড়িষ্যাস্থিত খন্দ নানক বর্ববের! নিজ নিজ 
ক্ষেঞ্জের শস্যোত্*ার্রিকা শক্তি বাঁড়াইবার জন্য নরহত্যা। 

/ 





করিয়া দেবীপূজ। করিত। ১৮৩৫ অবে গবর্ণৰ সাহের 
উহ নিবারণ করেন। এ সময়েই গুম্সরের বিদ্রোহী 
রাজার রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয় | 

৫1 পুর্বে দেশী লোকেনা সামান্য স্লামান্ি রাঁজ- 
কর্শে নিযুক্ত জইতেন-মুন্পেফ ও সদর আমীনের প্দ্ই 
তাহাদের উর্ধদৃষ্টিং চরম সীমা ছিল! বেঞ্িটস্ক সাহেব 
ডেপু্টী কপলেক্টৰ এবং প্রধান সদন আমীন বাঁ সদব 
আলা এই ছুই ' পরের স্থষ্টি করিঘা তাহাতে হদশীক় 
পোঁকদিগকেই অধিকাংশ নিঘুক্ত কবেন। ইহা দ্বাৰা 
দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল সাধন হয, এবং এ সকল্, 
কার্ষেনুর নির্বাহার্ঘ ইউবোপীয় কর্মমচাবী নিষুক্রপ্করার 
যে অধিক ব্যয় হইত, তাহাবও হাস হয়। 

এই সময়ে পূর্বস্থাপিত প্রবিন্সিয়াল কোর্ট সকল 
অকর্ণ্য বোধ হওরায় রহিত হয়, কয়েকটা জেলা 
লইয়া এক এক চক্র [ডিবিজন) হয়, ও এক এক 
চক্রে এক এক জন খেবিনিউ কমিশনণ নিঘুক্ত হয়েন। 
মাজিষ্রেটর ঈ্গমত জজদিগের হস্ত হইতে কালেক্টরেব 
উপর অর্পিত হয়, অঁজদিগরে উপর কেবল দেওয়ানী 
ও মূ্ধো মধ্যে দায়রার মোকন্করম! কবিবার ভারঞ্খাকে ) 
আদালত ম্িকলে পারসী ভাষাব পরিবর্তে বাঙ্গালা 
প্রভৃতি ততত্প্রদেশীয় ভাষার প্রচলন আক্রুন্ত হয়; এবং 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সুবিধাব জন্ত কলিক্গীতার ন্যায় 
আলাহাবাদেও একটা সদর আদাগত *ও রেবিনিউবোর্ড 
সংস্থৃপিত হয়।»্এ প্রদেশে বাঙ্গালার ন্যায় জমীদারীর 
চিরস্থায়ী জ্বন্দেবন্ত, নাই_-তথায় ঝেটিক্ষের » সম্হাঁই 


১৬৪ রাজা রামগোহন রায় । (১৮৩৫) 


ষাজার সহিত প্রজাদিগের সাক্ষাৎ করদাতৃত্বসন্বন্ধ দৃট়ী- 
ভূত হয়া, 

৬। ১৮১৩ অব্দের চার্টৰ পরিবর্তের সময়ে দেশীয় 
লোকের বিদ/াশিক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে ১এক লক্ষ টাকা 
প্রদানের অনুমতি তইয়াছিল; এ টাকা এ-পর্যাস্ত সংস্কত 
কালেজ, মাদ্রাসা! ও পুস্তক যুদ্রণের ব্যহেখ পর্যবসিত 
হইত- ইংরেজী শিক্ষাৰ জন্য উহার প্রায় কিছুই দেওয়। 
হুইর্তন।। এক্ষণে শবর্ণব সাহেব লর্ড মেকলে, সর চাঁল'স্‌ 
টিবিলিয়ান প্রভৃতি বিজ্ঞনহ্োদয়বর্গের মতান্বস্তী হইয়া 
ষাহাতে দেশমধ্যে ই'বেজি বিদ্যাশিক্ষার প্রাচুর্য হয়, 
তদর্থ ধত্বশীল ভইয়! স্থানে স্থানে ইংবেজি বিশাল 
সকল সংস্থাপন করেন, এবং তাহার যত্বে ১৮৩৫ অন্দে 
করিকাতার মেডিকাল কালেজ সংস্থাপিত হয়। 

পুর্বে ভারতবর্ষ হইতে উত্তমাশ। অন্তরীপ বেষ্টন- 
করিয়াই ইংলগ্ডে যাইবার পথ ছিল; লর্ড বেশ্টিস্কের সময়ে 
লোহিত ও ভূনধ্যসাগরের মধ্য দিশা এ পথ অবলম্বিত 
সয় । লর্ড আমছ৯, দিলীশ্ববের মহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ৰলিয়াছিলেন যে, ইংরেঙ্গেবাই এক্ষণে ভারতবর্ষের 
সম্রাট £ তাহার] তৈমুবলহবংশীয়দিগকে এখন্‌ আর শত্রীট, 
ৰলিয়া স্বীকার করেন না। এই কথায় দিলীপতি অতি- 
শর ক্ষুব্ধ হইয়, পূর্বতন সম্মান বজায় করিবার জন্য লর্ড 
বেশ্টিক্কের সময়ে রাজা রামমোহন রায়কে উকীল স্বর্বপ 
কিরিষা ইংলগ্ডে প্রেরণ করেন। রামহোহন রায় ত্রাঙ্গণ ; 
ততপূরবের কোন হিন্দু সমাজচ্যুত হইবার কয সমুতরয়াত্রা- 
্বীরার পূর্বক ইংলগ্ডে গমন করেন নাই । ''রামমোয়ুন 
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রায় হইতেই বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রা্গধর্থ্ের নৃতনরূপে 
প্রচলন হইতে আনস্ত হয। বীমমোহভন বার বুদ্ধিমীন্‌ 
বিদ্বান ও বুভাবান্গ ছিলেন॥ ইংলগ্ডে তাহাঁব বিলক্ষণ 
খাতি প্রতিপত্তি হইইযাছিল। তিনি যে উদদ্দশে গিয়া- 
ছিলেন, তাহা১ সিদ্ধ হয় নাই-কিন্ধ দিল্লীশ্বনেব বুজি 
বিষয়ে কিঞিত স্থুবিধ। ভইযাছিল। ঈংন” গুই +বামমোহন 
রায়ের মুত তষ। 

১৮৩৩ অব্ে কোম্পানি বাহাচা। পুশ প৩। হত্গাহ্র 
জন্য নৃনন সনন্দ গ্রহণকলেন | ইভা। পুর্ঘবত্তী সনান্দ 
চীনদেশে কোম্পানিব এক চেটিন বাণিজ্য কাপবাব বিধি। 
ছিল, ঈ্এবাবে 'স বিধি ভি 5 ভইপ-ছু* এ পাৰ ধই 
কেন, কোম্পাপ বাণ্জািস্শক কা তক নিবালিত 
হইল | পৃন্দ মাদ্রাজ, “বাম্ব ও বাঙ্গাগ। তিনটা পোস- 
ডেন্লি ছিল, এক্ষণে বাঙ্গালা তপেসিণন্সর এরা হইতে 
উত্তৰ পশ্চিম প্রদেশকে পক ক্যা আাগন। এপ্রসিডেন্সি 
কবা হইল। হী নপ্তন “্রসিডেন্ি”লও মাদ্রাজ ও 
“নাকম্ব প্রেসিডেন্নিস ন্যাপ এককন শণর্ণা ৭ ভিন চন 
কৌন্সিলেব মেম্বব নমৃক্ত ক্ছইলেন। কিষিদিন পলেই, 
অর্থাৎ ১৮৩৫ অন্দে এ নিঘমেনস্ঈপবিবর্ত হইল এবঙ উত্তন 
পশ্চিম প্রন্চণেকে «কজন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণবেন অধীন 
কল! হউল। এনটিন্ন জাতি ধর্ানেদ নিলেচনা ন। 
কপিষা উপযুক্ত হইলেই সকলকে সকল*প্রকাবস্পদর্দবান 
বিধি হইল এবংবাবস্থাপক সভাসংক্রীস্ত কতক গুলি 
নৃতন্ধ নিয়ম হইই। 

১ ৯৮৩৫ ঞঅক্ের মার্চ মাসে লর্ড বেশ্টিক্ক সাহেব এন্ঠ- 
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জোশে, চিরস্মরণীয় কীর্তি ও যশোরাশি রাখিয়া এবং 
এতদেশীযদিগের ভক্তি ও রুতক্ঞত। সমভিব্যাছারে লইয়া 
ইংলগডে গমন করিলেন « 

বেটিস্কের পর সর চার্লস্‌ মেউ কাঁফ্‌ সাহেব প্রায় এক 
বংসর গবর্ণর জেনেরেলের গুতিনিধিত' করিয়াছিলেন । 
ইতিপুর্বেপাংবাদপত্রে সম্পাদকেগা বাচা ইচ্ছা লিখিতে 
পাবিভেন না-_গনর্ণসেন্টের নিগ্োছিত কন্মচাবীরা প- 
বীন্ষণ করিয়া অন্তমন্তি না দিলে কোন প্রস্তাবই প্রকা- 
শিত হইতে পাইহ না। (মই কাছ, সাহেব ১৮০৮ অব্দের 
€সপ্টেম্বরমাসে মুদ্রামন্বর ম্বাপীনতা প্রদান করিলেন | 
এই বধর্ষোর জন্য গ্তজ্ঞত 'প্রকাঁশার্থ দেশীর ককের! 
কলিকাতা “মেউকাক, হল? প্রস্থত করিয়া তাহার নাগ 
সার রাপের়[ছেন। 


শা শা পাশা শাজাজশপীা ০ শপ পি 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 


শপ 





লর্ভ একুলগু। 

১৮১৬--৪২। 
লর্ড আ'লা ১৮৩১ অবেন মা্চ মাসে কলিকাভাগ্ 
পৌঁযক্কেন এবং কাখুলের খুদ্ধেই সমস্ত শাসন কাল অতি- 
ধ্াহিত করেন |: ইতিপুর্বে কাবুলের। অধিপতি মহম্মদ 
আবদালী বংশীয় সাস্ছজা রাজাত্রষ্ট হইয়] গ্রাথমে রণজিৎ 
সিংহের সদীপে, “অনন্তর ইঙ্গরেজরিগের আশ্রয়ে লুধি- 
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কানায় বাস করিয়াছিলেন। দোস্ত মহম্মৰ নামক ্মপর 
এক্কব্যক্তি কাবুলের অধ্রিপতি হইয়াছিলেন। এই সমরে 
রণজিৎসিংহ কাশ্মীর, মুশতাঁন, লিয়, পেশোয়ার প্রভৃতি 
প্রদেশ সকল হস্তগত করেন। তন্মধ্যে পেশে।য়াব প্রদেশ 
দোস্ত মহল্মদেষ ভ্রাতাব অধিকত ছিল । দোস্ত মহম্মদ 
পেশোয়াবের পুনঃ প্রা্তব চেষ্টার কৃতকাবা 51 হওযায় 
ইংরেজদিগকে বিবাদভঞ্জনার্থ মধাস্থ মানেন। লর্ড 
'অকৃলাগ্ড রণভিৎসিংহের বিবাঁগোৎপত্তিভয়ে মধ্যস্থৃতী- 
বলস্কন অস্বীকার করিলেন এবং কিয়দ্িন পবে প্রভৃত্ব- 
প্রদর্শক ভাষায় দোস্ত মহম্মদকে এক পত্র লিখলেন । 
ইহার পুর্বে ইংবেজদৃত বর্ণিস সাহেব দোস্ডেব নিকট 
যাইযা সন্ধিকবণার্গ চেই্টা করিতেছিলেন | কিন্ত দোস্ত 
এ পান্পাঞ্জে কপি হইব) ইন্টেল, আফ্িন আন্টি 
কাববাব আশ। পপিহ্াগপুক্বক গাবস্যপাজের সহিত 
সঞ্ধিআবিলেন। ইহা দেখনা ইৎব্জেপা ভীত হইলেন । 
যেহেতু ততকালে কিনার বাজদত পাবশ্ে অবস্থিত 
থাঁকিযা পাঁধসালাছেরা সহিত সন্দাদি কবতেছিলেন। 
ইহাতে ইংরেজেণা ভাব্লেনন্ছষ ত, ক ঈষ্বা পারস্য 
বাঁক্ত ওস্কাবুলবাঁজকে সভার কর্ঈণযা কপ্রুমে ভাবশুবর্ষে 
[দে দষ্টিপতকবিবেন । যাহা হউক, তথন্‌ অক্লাপ্ 
আঅননোপাধ হইনা। আফরান শ্তানে সাঙ্ম্দাকে পুনঃ 
স্থাপিত কনিযা এ দেশ আপনাদিগের “আধ” বািবাব 
জন্য সাচষ্ট হইলেঠ। কাণণ আফগারস্থান ভেপ না 
কাবষ্ু রুসিক্দিগ্ের ভাবতবাধে আদিবাৰ সম্তাবনা নাই । 
এই পকণ চিন্তা করিয়া অক্লাগু সাহেব দৌস্ত মহম্মদের 
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সহি যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন এবং বণজিৎপিংহকে 
আহ্বানকরায় তিনিও সাহাধ্য করিতে প্রস্তত হইলেন । 
১৮৩৮ অবের জুনমাসে কোম্পানি, রণজিৎ ও সাস্থজ| 
এই তিন পক্ষের সন্ধি অবধাবিত হইলে, সমরসজ্জা আন্ত 
হইল। 

১৮৩৮* অবেব নবেম্বর মাসে সৈন্য সঁকল সিন্ধুদেশ 
দিগা। কাবুলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সর জন 
কীম সেনাপতি, উইলোবি, কটন, সেল, পর্টিঞজর প্রভৃতি 
তাহার সহকাবী এবং ম্যাকনাটন রাজদূত হুইয়া চিলি- 
লেন। সৈন্য সকল পার্ধত্যপথে বহু কষ্ট পাইয়া অনেক 
দিনের'পর আফগানস্থানে উপস্থিত হইয়! প্রথমে !কান্দা- 
হার--পরে গজ্নী--অনস্তর কাবুল নগব জধলন্ধ করিল। 
কোল্ড মহম্মদ প্রথবে পলায়ন করিলেন, পঞ্জ সৈনাসংএহ- 
পূর্বক কয়েকটা যুদ্ধ করিলেন, অনস্তব ইঙ্গরেজদিগের 
শরণাগত হইয়া ভারতবর্ষের মুশোবিনগরে আগমন 
পর্ব্বক বার্ষিক ছুই লক্ষ টাকা'বুর্তি পাইবা ধাস করিতে 
লাগিলেন ১৮৪৯1 এই সময়ে সাজা স্ববাঁজো পুন- 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, চন্থৃতবাং কুসিযদিগের হইতে 
আর.টকোন ভধেব সম্ভা্ধন। ছিল না) অতএব এ সময়ে 
কাবুল ত্যাগকরিয়া আসাই ইংরেজদিগেরং উচিত ছিল, 
কিন্তু তাহার, তাহা না কারা সৈন্যসমেত এ দেশেই 
অবস্ধ/ন 'কুরিতে' লাগিলেন। বলবান্‌ ও স্বাধীনতা- 
*প্রর কাবুলবাসীরা বিদেশী জাঙ্জিকে কর্তৃত্ব করিতে 
ও উদ্ধতব্যবৃহারে , নগরমধ্যে চলার দ্েখিয়। 
সতিশয বিরক্ত * হুইল, সুতরাং পুর্বীতন রানী সাস্জঠকে 
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পুনর্বার স্বপদে প্রতিষ্টিত দেখিয়াও তীহাঁর”* প্রতি 
অন্ুরাগসম্পন্ন হইল না। এ সময়ে দোঁন্তের পুত্র আক- 
খর পৈতৃক পদ বজায় বাখিবার জগ্ভ সৈনাস"গ্র্ 
করিতেছিলেন ৫ কাবুলবাসীরা কাহার সহিত মিলিত 
₹ইয়। ১৮৪১ আব্দের নবেশ্বরে বিদ্রোহী হইয়! উঠিল । 
ই্গরেজের! ইতিপূর্বে কিছুই বুঝিতে খারেন নাউ. 
অথবা! বুঝিয়াও মনোযোগ করেম নাই । এক্ষণে তাভা 
দিগকে অবিমুষাকারিতার ফল বিলক্ষণ “ভোগ করিতে 
হইল। সর্বাগ্রে বর্ণিপ সাহেব নিহত ভইলেন 1 আকবর 
খ। সৈন্যসমেত নগর মধো প্রবেশ করিয়া ইঈগরেজদিগেশী 
আহঙরীয় প্রাপ্তির একবারে বন্ধ করিয়া! দিলেন পণ তীভা- 
দিগের দুর্ঁতি ও কষ্টের পরিসীম রহিল না, সুতা 
তাহারা সন্ধির প্রস্তাব না করিয়া আর থাকিতে পানি- 
লেন না। সান্জাঁকে ভারতবর্ষে লইষা গিয়া দোস্ত 
মহম্মদকে কাবুলে ফিরিয়া আসিতে দিবার প্রস্তাব 
হইল; ইন্গরেজেরা তাহাতেই সম্মত হইয়! কাবুল ত্যাগ 
করিয়া আসিবার ঈন্য উদ্যোগী হইলেল । উতিমধে। 
ফেকনাটন সাহেব 'আকথবর কর্তৃক নিতত হইলেন 
ঘা হউক ১৮৪২ অব্দের "জানুয়ারি মাসে 'ইঙ্গরেজ 
দিগের ৪৫৯ সৈনিক ও ১১,০০০ অপর লোক ভারতবর্ষে 
খাতা করিল; কিন্তু তুধারাবৃত পার্বত্য পথ দিয়া আসি- 
বার সময়ে ছুর্দস্ত কাবুলীয়দিগের কর্তৃক এ্রপীড়িত 
হইয়া! সকলেই মালয় গমন করিল--কেবল কতকগুলি 
স্ত্রীও বালপক্খবনসী হইল, আর ব্রাইডন্‌ নামক একলন 
ঈদ্ঘরেজ ও *২**জন সিপাহি জেলীলাবাদে ৌছিয়। 


১৭৩ লর্ড এলেম্বরা। [১৮৪২] 


অক্রতা ইঙ্গরেঞদিগকে এই ছুঃসংবাদ প্রদান করিল? 
ভাঁরশ্তবর্ষে' আসিয়া! ইঙ্গরেজদিগের একপ আপমান ও 
এরপ দুর্গাতি বৌধ হয় আর কখন ঘটে নাই 1 

লর্ড অক্লান্ত কাবুল যুদ্ধের পরিপাঁমদর্শনে দুঃখিত ও 
ভেঙ্চোৎসাহ হইয়া ১৮৪২ অবের মার্চ মাসে লর্ত এলেস্ব- 
বাঁ হাস্ত কাভার সমর্পণ করিয়! স্বাদেশযাত্রা করিলেন 


লর্ড এলেন্বর। । 
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কারুল নগরস্থিত সৈন্যেরাই আসিবার সময়ে পথি- 
শধ্যে কুর্দকাবুল নামক গিরিসঙ্কটে পূর্কোকরূপে পিহতত 
ভইরাছিল 1 তত্তিন্ন জেলালাবাদে সেল সাহেব, গজ- 
নীতে পামর সাহেব এবং কীন্দাভীরে নট সাহেব সৈন্য 
সমেত তখনও অনস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার সক- 
লই ঘোর বিপদে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিগ়াছিলেন, 
(কবল পান সাহেব অবসন্ন হইয়া কাবুলীয়দিগের হস্তে 
ক্ান্সসমর্পণ করেন। 

হার পূর্বে সেনাগ। তু পলক সাহেৰ সেনাসমেত 
চজলালাবাদে গমন করিয়াছিলেন | এক্ষণে গবর্ণর সাঁছেব 
'জিলালাবাদস্থিত 5 সেল ও পলককে এবং কান্দাহারস্থিত 
নটকে কাবুল” বাত্র। করিয়া, ইঙ্গরেজ বন্দীদিগকে 
উদ্ধার করিবার চেন্য আজ্ঞা দিলেন। সেল ও পলক 
যাঁদ্রা করিয়া পথিমধ্যে শক্রুদিগের কুক গুরুতররূপে 
আদ্দোস্ত হইলে? দকল বাধা অতিক্রম ফী! কাবুলে 
উপস্থিত হলেন। ' নটও পথিমধ্যে গঁজনী নগর উৎস্ঠ 


[১৮৪২] লিগ্কু দেশীয় সমর। ১১ 


করিয়। তাহার সহিত মিলিত হইলেন । এক্ষণে তিন 
ঞন সেনাপতি নগর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শুলিলেন 
আকবর ধী! পূর্বেই পলারীন করিয়াছেন এবং সা শজ। 
বিদ্বোহিগণ কপ্ুক নিহত হইয়াছে 1 *এক্ষণে ইঙ্গরেজ 
ভন্দীদিগকেঞ মুক্ত করাই দেনাপভিদিগের প্রধান ক্লাশ 
হইল । কদীগণের মধো সেল লাতেবেরঞ্পী ও কমা। 
ছিলেন। দেল পবমাঁগ্রভের সহিত সাভ।দিগকে মুক্ত 
করিয়া] আহ্লাদপাগরে মগ্স হইলেন। অনস্তব 'ফনধপন্তি। 
লাবুল ও কাবুলবানীধিগের উপর মণ্নর সাধে অত্যাচার 
কিয় নৈবনির্ষ্যাতন করিলেন) এবং এ দেশ স্ববঞ্জে 
রাঙ্ায় লাভ নাই, বিবেচন। করিয়া উহ্বর্থ ঢ্গাদি 
সমভূমি করণানন্তর মহা আডম্বালব সভিন্ত ভ্ারতবসে 
প্রহাগনন করিলেন । অনস্থন দোস্ত মহণ্মদ স্বরাজের 
গন কঁঝূত অন্নত হইলেন । ফাবুলধুদ্ধে ইঞ্গবেজদিগেৰ 
কিছু মাজ লাভ হয় নাই--উহ্তাতে কেবল ধনক্ষয়__ 
বলক্ষ--৪ অপমান্মব একশেষ হইযাছিল' 

বেলুটস্থাশেব এক মুসশনীন অম্প্রদার ৯৭৮৩ আনে, 
সিছুদেশ জয় করিষ্ীছিপ্জ উহাদর বংশীয়ের আদ 
নাঙ্গ খাত হইয়া এ প্রদেঙ্েবর ভিন্ন গরগজিহাল 
বূপে বাঞ্ধত্ব করিতেছিলেন ! ইঙ্গরেজদিগের মহিত 
আমীরদিগের ষে প্রকার সন্ধি ছিল, ভাঞাতে পর্সন্ধদেখের 
মধ্য দিয়। ইঙ্গরেজদিগের সেনাদি 'ণইর। শ্যাইন্ভীর কথা 
ছিল না। ল্ডরম্মকৃলাগু কাুলপদেশতী দেশ দিয়া টানা 
প্রেরণ কর আনীরেরা মনে মূলে অসন্থ্ হয়েন, চা 
এ যুদ্ধে ছঙ্গরেজপ্ছিগের দর্পচ পু ইইপ৯ দেখিয়া কেহঠকহ 
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তাহাদের প্রত্তিকুলাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। সিন্ধুদেশস্ 
রেমিডেণ্ট 'আউট্রাম এই বিষয় গবণর জেনরেলের 
গোচর করায় তিনি ১৮৪২ অন্দে সেনাপতি সর চার্লস 
নেপিয়ারকে ধরসন্ধুদেশে পাঠাইয! দিলেন। নেপি- 
(রলারের অনুসন্ধানে প্রধান অখমীর রস্তমজী'দাষী বলিয়া 
স্থিবীকৃত হইল । রশ্তমেগ ভ্রাতা আলিমোৌরদ নেপি- 
যারের সাহাধ্যে রস্তমকে পদ্টাত করিয়া তদীয়পদ্দে অধি- 
রোহণ করিলেন । অপরাপর আমীরের আউট্রামের 
নিকট গমন করিয়া রন্তমের নির্দোষতা প্রতিপাদন 
প্রত্বক পুনর্বার তাহাকে পদস্থ করিতে অন্থরোধ করি- 
লেন, খ্িন্ধ নেপিয়ারের উদ্ধন্যে বিফলপ্রযন্্র কইয়া 
১৮৪২ অব্ধের ফেব্রুয়ারি মার্সে আউটরামকে আক্রমণ 
করিলেন | আটউটবাম নেপিয়ারের মহিত মিলিত হইয়! 
মেয়ানি নামক স্থানে যুৃদ্ধা্থ উপস্থিত হইলেন । যুদ্ধ 
হইল। আসীরেরা পরাজিত হইলেন। সুতরাং সিন্ধু 
রাজ্য ইঙ্গরেজদিগের অধকারতৃক্ত' হইল। সর গার্শস 
পিয়ার এ প্রদেশের প্রধান কঠিশনর নিযুক্ত হই- 
লেন। উহা আপাততঃ কোন প্রাসডেন্সির অন্তভূ্তি 
ন| হইয়া নিয়মনহিভূতি প্রদেশ হইয়া রহিল। ১৮)৩। 

সিদ্ধুদেশীগ্ন যুদ্ধব্যাপার হইতে নিক্ষতি গাইয়া গব- 
এর জেঙ্েরেলুক গোয়ালিয়ার রাঙ্গের গো লযোগে 
মনোনিবেশ করিতে হইল । দৌলতরাও সিন্ধিযীর মৃত্যু 
হইলে তদীয় দত্তকপুর জঙ্কজী অনেক দিন রাজত্ব 
করেন ! তাহারুও সন্তান ছিল না। গ্ুঁতরাং ১5৪৩ 
অন্দে তিনি প্রাণরযাগ করিলে তদদীণা বিধর্বা মহিষ 
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এক পোষাপুত্র গ্রহণ কবিলেন। এই মহিষী ও তাহাণ 
শোবাপুত্র উভয়েই অল্পবয়ন্ক ১ এজনা বাঙ্ঠোব তত্বাৰ 
ধানার্থ জ্রদীৰ মাত। মহ্রাণী ও পিভবা মাযাসাতের 
ইইাদের মধ্যে জ্বিবোধ উপস্থিত হইলঃ। ইঙ্গবেজেবা 
মামাধাভেবেধচ পক্ষ অণলম্বন কদিশেন | ভিতবাঁং মা 
বাণীন সহ তাহাদেন বিবোঁধ ঘটিন | 

এই সময়ে পঙ্ডাবেবাশখ দেনাধাঅ তশব উপদ্ীদ 
আন্ত কখিয়াছিল। পাছে গোধালিপানেস সইঞ্কণাস্ী। 
সেনাবা উহাদের সতভিত যোশ দেষ, এত শক্কাধ গন | 
জেনবেল মহাবান্ত্ীবদিগকে অগ্রে বশত কিবা 
মান্স কণিলেন এব' পুর্বোলিখত স্তর অবলম্প কাণন। 
সেনাপতি নবাহটগঞের সহিত গোখারিয়।ব শা-জা প্রা বষ্ট 
হই/লন | মহাবাজপুবে ইঙ্গণেজ ও নঙাবাষ্বীন সৈন্যেবা 
পবস্পব সন্মুধান হহল। এরস্তানেন খুদ্ধে বদি হঙ্গবেজ 
দিগেব অনেক অপ5ব হইপা্টিল, তথাপি পবিশেষে 
তাহাবাই জবা হইঠলন 1 ১৮৭৩ ডিসে । এ ধিবসেই 
পনিথা গ্রামের দিকটে সেনা“তি খর ঈদাল একদল 
মভাবান্্রীথ সৈনাকি পণাঞ্জত কারন । এই দহ বধ 
পণ হইযা মহাবার্ট্রীযেবা ঈভগ্লোৎসাহ হইহাঞ্জন এবং 
বশাতান্বীকুব কবিগেন। গপণব জনবেল এ বাজ্যের 
প্াধীনত। লোপ কবিয়া এবং উহাকে ঞবপ্রদবাজ্যমপো 
[নবি করিবাৰ সমুদর বন্দোবস্ত কবিষঞ& ক্ঠাকাতাৰ 
প্রত্যারন্ত হইলেন । 

১৮৪৪ আনবে ফেব্রুয়াৰি মাসে কলিকাতায় প্রশ্যা- 
বৃত্ত হইঙী তিিশুনিলেন যে, ডিরেক্টবের| তীহীকে 
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পরচ্যুত কাঁগয়া লর্ড হার্ডিঞ্রকে তৎপদে নিধুক্ত করিয়। 
ছেন। ডিব্েক্টরদিগের সহিত এলেম্বরার পূর্ববাবধি অবনি- 
বনাও ছিল) এজনা তিনি সমুচিত সম্মান সহকারে 
তাহাদিগকে পুত্রাদি লিখিতেন না, তঁধহাদের আদেশ 
অমান্য করিয়। নিরন্তর সমরকার্ষ্যে ব্যাপৃত,হইতেছিলেন, 
এবং এতদ্দেশস্থ সিবিলিষানদিগের পত্তি বিচীাস্ত উৎ- 
পীড়ন করিয়া সাহেব মহলে সকলের বিরাগভাজন 
হইতেছিলেন। এই সকল কারণেই তাহার পদচযাতি 
হইল ১ অন্দেরই আগষ্টমাসে তিনি এদেশ পরিত্যাগ 
করিলেন। ইহার অধিকার কালে পুলিস কর্মমচারি- 
গণের বেতন বর্ধিত হয়? ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটা পদের ন্ট 
হয়; গবর্ণমেণ্টের স্থরতি খেলায় নানাবিধ অনিষ্টসংঘটন 
ছইতেছে, দেখিয়া তাহ] রহিত করা হয়, এবং চির প্রচ- 
লিত দাসত্ব প্রণ। বিধিবলদ্ধার গ্রতিষিদ্ধ হয়। কৌন্দি- 
লের প্রধান মেম্বর বর্ড সাহেবের প্রযত্বেই এই কয়েকটা 
গুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 
লর্ড হার্ডিপ্জ ॥, 
১৮৪৪-৮৪৭ | 

লর্ভং্হার্ডিজ ১৮৪৪ অংক এদেশে উত্তীর্ণ হইছ্চেন। 
তিনি বিখ্যাত ওযষাটারলুর যুদ্ধে ডিউক অর ওয়েলিং- 
টনের অধীনে যোদ্ধকর্ম্ে নিধুক্ত ছিলেন। এ যুদ্ধে 
তাহার *এক'টী হস্ত কাটা গিয়াছিল, এজনা এদেশের 
সঙ্ষলে তাহাকে "হাতকাটা গবর্ণর কুলিত। এ দেশে 
পি, করিবার পরেই শিধদিগের সঞ্চিত তাহুক 
সমর কারে; বযাপৃত হইতে হইল। 


(১৮৪৫) পঞ্জাবেয় বশৃক্থলা । ১৭৫ 


পঞ্জাবাধিপতি রণজিৎসিংহ কিছুমাত্র লেখ পড়া 
জানিতেন না; কিন্ত অতিশয় বুদ্ধিমান্‌, বিচক্ষণ ও সূর্ব- 
কার্য সুক্ষ ছিলেন। ত্হার অধীনে থালসা নামে 
খাত প্রায় ৮* হ্রজার ছুরির সেনা ছিল) তথাপি তিনি 
ইঞ্গরেজদিগেবু *সহিত কখন বিরোধ কখেন নাই। 
ইঞঙ্গরেজেরান্ধ তারতবর্ষের সম্রাট হইবেন, ইহা তাহার 
দু প্রতীতি হইয়াছিল এবং তজ্জন্তই তিনি কোন সময়ে 
ভারতবর্ষের ভূচিত্রে ইঙ্গরেজাধিরুত প্রদেশ সকল *্লাল- 
চিন্তে চিহ্নিত দেখিয়া “ কালক্রমে সমুদয় লাল হইয়া 
যাইবে ” এই *কথ। বলিয়াছিলেন । ১৮৩৯ অন্দে রণ: 
জিতের মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুজের মঞ্চে জোট 
খাপিংহ সিংহাসনারড় হইয়া কয়েক মাস পরেই দেহ- 
ত্যাগ করেন। তাহা মৃক্যাদিবসেই ততপুত্র নৌনে- 
হাল সিংহ গেট চাঁপা পড়িয়া মার পড়েন। অনস্তব 
রণজিতের মধামপুত্র সের সিংহ রাজত্ব লাভ কারিয়া 
পিতার প্রিয় মন্ত্রী ধ্যানসিংহকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত রাখেন। 
কিয়দ্ধিন পরে মন্ত্র ও রাজার মধ্যে বিবঙ্দ উপস্থিত 
হইলে মন্ত্রী রাজা ও সৎপুত্রকে নিহত করেন । (১৮৪৩) 
এবংঃপরিশেষে নিজেও অপর কর্তৃক হত হয়েন। ৯ ্তরাহ 
এক্ষণে কনিষ্ট পুত্র দলীপসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, 
এবং ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ তাহঠুন সন্ত্িত্ে কৃত 
রছিলেন । এই সময়ে দলীপের বয়ঃক্রম *৫ বৎসরের 
গ্াধিক ছিল না; এজন তাহার মাতা চন্দ্রাবতী (ডা 
বিন্বা) সমুদয় কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন । কিয়দ্দিন 
পরে রর হীরঃপিংহ ২ত্যযাচার আরম্ভ করায় নিহত 'হইঞজন 


১৪৬ গর্ড হার্ভিষ্। [১৮৪৫] 


এবং ১৮৪৫ অন্দে তেজসিংহ সেনাপতি এবং বাণীর 
প্রীতিপাতর লালসিংহ মন্ত্রী হইলেন । ফলতঃ এই স্গয়ে 
পঞ্জাবরাজ্যে গোলফোগের গ্রধিমীম1 ছিল না! 

রণজিতের মৃ্টান পৰ হইতেই খাল্লীসা সেনারা বড় 
চঞ্চল ও ছ্রদমা হইন। 5ঠ। তাহাদিগকে, ক্ার্ষ্যে ব্যাপুত 
নাঁরাখিতে পারিলে পাজোর অমঙ্গল ঘটিবেনএই বোধে 
শিষ সর্দারের চিন্তিত ভইনেন, ঠা থাঁলসারা! ইঙ্গ- 
ব্জ[ধিকার আক্রমণ কনিতে আঁভলামী হইলে, তাহারা 
তাহাতে অনুমোদন কবিলেন। রা সাহেৰ যুদ্ধ না 
কিয়া সামোপায় দ্বানা উহ্ভার নিৰাবশের চেষ্টা পাই- 
লেন, কিন্ধ আপনাদের বাঁজ্যেব প্রান্তভাগে শতক্র ও 
সীবটের মধো কয়েকস্থানে অনেক ইঞ্গবেজসেন! রাখিয়া 
গালেন । শখের ন্ট হইল ন১৮৪৪ অনের ১১৯ই 
ডিসেম্বরে শত পার ভহইয়। ইঙ্গবেজবাজা আক্রমণ 
কঞিল। সুতরাং হাড়িঞ মুদ্ধঘোষণা করিয়া দিয়া এ 
দেশে স্বয়ং যাত্রা করথিলেন। শিখেরা ফেরোঙ্গপুৰ 
অধিকার করবার চেষ্টা পাইল) তন্নিবন্ধা এ নগবের 
১০ ক্রোশ অন্তববর্তী মুদ্কি নাম স্থানে প্রথম যুদ্ধ 
হইল এই যুদ্ধে ইঙ্গবেত সেনাপতি সপ ভিউ গ্রফের 
এধীনে ৯১,০০০ এবং শিখদিগেব অধীন ৩০২০০* সেনা 
ছিল, তথাপি ,ইঙ্গবেজেরা জয়ী হইয়া বিপক্ষদিগেন 
১৭ট1 ভি? কা ডয়া লইলেন। জেলালাবাদের খ্যাত্য। 
€ন্ন বীব গেলপাতহব এ দিনের যুদ্ধে হত হইলেন । 
১৮৪৫..১৯ই ডিসেম্বব। 

'ইহাব পর মুদ্ুকি ও ফেগোজপুরের ম খ্যকুত্তী ফেরোজ- 


[১৮৪] শিখ্নংগ্রাম | ৯৭৭ 


সহরে প্রায় ৫* হাজার শিখসেন। সমবেত হইল-_ 
তাহাদের সহিত প্রীয় ১০* কামান ছিল । গঁধর্ণর জে, 
রেল সাহেব সর হিউ গঠ্ফর অধীন হইয়া এ স্থানে 
ু্ধার্থ প্রস্তুত হইঁলেন। সেনাপতি লিট লীবও ৫ হাজার 
সৈম্তসমেত *ফ্েরোজপুব হইতে আসিয়া! উহাদিও্গরঞজ 
সহিত যোর্গ দিলেন । ২১এ ডিসেম্বর সন্ধার প্রাক্কালে 
যুদ্ধারস্ত হইল; সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ টলগিল; অন্ধকারে 
উভয়পক্ষ মিশ্রিত হওয়ায় মহা গোলযোগ ঘটিল£ ইস্ক- 
ব্লেঞ্জ সৈন্যের! শীতে ও অনাহারে অতিশয় কাতর হইল | 
যাহ হউক, প্রাতঃকালে গঞ্জ ও হার্ডিগর প্রভূত পর 
ক্রমে সহিত যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষদিগকে ফেবর্্রোজ নহর 
হইতে দূরীরৃত করিলেন এবং চাহাদের ৭৩টী কাঁষান 
হস্তগত করিলেন) এই সড্গ্রীদে শিখেরাও সামান্য বল 
বীর্ধ্য প্রক্ষশ করেন নাই-ইঙ্গরেজদিগের সমস্ত স্নোর 
প্রায় সপ্তমাংশ হত ও আহত হইয়াছিল। দিবাভাগে 
শিখসেনাপতি তেজঠসংহ আব এক দল বৃহ সৈনা 
লইয়া আক্রমণ কর্চরূলেন, কিন্ধ পরাস্ত হইয়া হত্তিয়। 
গেলেন। ইঙ্গরেজের! এ সগয়ে এত ক্ষীণ হইয়াছিলেনু 
যে, বিপক্ষদিগের অনুসরণ কিছ পারিলেন না» স্কৃতরাং 
তাহারা নিষ্র্ববাদে শতদ্র পার হইয়! গেল । 

ইহার পর প্রায় এক মাস ইন্তরেজে্টী অকর্্মবাবৎ 
ভইয়াছিলেন। তী সময়ে শিখের। বহুসৈন্যসমেত গ্গুনর্ব্বার 
শতদ্র পার হইয়ঃ৪আইসে-_সে বার গোঁলাবসিংহ তাহ 
দেব সেনাপক্ছি্খাকেন। শ্মিথ সাহেব ত্বাহাদের, বিরুদ্ধে 
গুমন, কাটেন কিছু করিতে পারিলেন না) 


১৭৮ লর্ড হার্ডিঞ্জ। (১৮৪৬ 


প্রহ্যুত শিখদিগের কামানেৰ মুখ আনেক দৈন্ হাক্সাই- 
লেন। ইথাতে শিখেবা আপনাদিগকে জয়ী মনে করিল । 
ম্মিথ সাহেব পুনর্বার অধিক পৈম্তলহ যাত্রা কাধ! ১৮৪৬ 
'অন্দেব ২৮এ আন্ুুয়াবি আলিগওযাল নামক স্থ(নে পুনর্বাব 
আকমণ কবিলেন এবং সেবাব জষী হুহ।লন। ইহার 
পব সোত্রায়ন নামক স্টানে আব এক যুদ্ধ হয়_-তথায় 
শ্মিথ ও গফ সাহেব উভষে মিলিত হইন্সা শিখাদগকে 
পবা কনেন | অনন্তখ ইঙ্গবেজেবা শতদ্রব পবণ্পাবস্থ 
কন্ুব নানক স্থানে শিবিব সন্গিবেশ কণিলেন, এবং 
গঞজীবে বীতিমত শাসন প্রণানী অবলম্বিত হইবে, বলিব 
গবর্ণব তজনেবল এক ঘোবণ। পিলেন । শিৎস্দ'বেবা 
গোলাবধিপহকে মধাস্থ কবিঘা সঙ্ধিণ প্রস্তাব কখিলেন। 
শিক্নলিখিত নিখমে সন্ধি ভইল- 

(১] শতদ্র ও বিপাশা (বেষ ) নদীব মধ্যবর্তী 
জলন্দব দোযাব ইঙ্ঈাণজ দাগপ হভাপ। (ফ্য)ট শ্িশ্ত 
দলীপ গিংহ পঞ্জাবেব বাদ *(ক+”পন এব ভাহাব খয়ং 
প্রাপ্ত পর্যন্ত ইঙ্গবেজ বেসিডেন্টেন পবানর্শীস্থসাবেই 
সমুদঘ বাজকার্য [নিকাডি* তইবে। (৩1 1শখদিগকে 
বুদ্ধেব [য় দিতে হইবে। (৪) এনৃতন খাগ্যক্ম্ার্থে 
লাহ্েবে একদল ইঙ্গবণেজ সেনা থাকিবে । ইত্যাদি 
তংকালে যুব ব্যয় শোধ কলা শিখবাছেব পক্ষে 
অন্বিপাজনক হওয়াষ ততপবিবর্তে ইগগবেজেব! কাশ্মীণ 
“দেশ গ্রহণ কাঁবলেন এবং পবিশেষে জমুব গোলাৰ- 
পিংহ ১ কোটি টাক পণ দিয়া এ বাঁ" ক্রয় কবিধ! 
লইলেন | ১৮৪৬ ডিসেম্বর | 


[১৮৪৮] শিখ সংগ্রাম | ৯১৭৯ 


, এইরূপে শিখসংগ্রাম আপাততঃ শেষ হইল 1 এই সং- 
গ্রাম বিষয়ে অনেকের এরপ সংস্কার আছে ষে, ইঙ্গারষ্ের! 
শিখদিগের? কোন কোন “সর্দারের সহিত গোপনে 
€যাঁগ করিয়াছিলেন এবং শিখসন্দারেরা বিশ্বাসঘাতকতা 
করাঁতেই ইন্ুরেজদিগের জয়লাভ হয়। যাহ হউক হই 
দ্ধের জয়ঙ্গীভে আহলাদিত হইয়া ইঈগতু গুস্থী কর্তৃপক্ষেনা 
গবর্ণর জেনরেল এবং দনাপতি উভয়কেই সন্মানস্ুচক 
উপাধি প্রদান করিলেন এবং স্নোদিগকে ও ১২ মাসেক্ 
ভুত পুরস্কার দ্রিলেন। 

এই যুদ্ধে বিশ্রাম পাইয়। লর্ড ভার্ডিঞ্জ ঠগ দিগের 'ত্যা, 
চার,& শিশুহত্যা, সতীদত, নরবলি, প্রভৃতি নিরর্িকার্ষোর 
নিবারণে যত্ববাীন হইঙ্েন। যদিও লর্ড ওয়েলেম লি, লর্ড 
বেন্টিঙ্ক প্রভত্িতি গন্ণ্ব ক্েনবেজদিগ্ব স্ময়ে এই জ্ক্ল্‌ 
নুশংসাচাজের গ্রতিষেধ হইযাছিল, তথাপি তখনও স্কানে 
স্থানে উহার বিলক্ষণ প্রচলন ছিল--বিশেষতঃ উত্ভিবা? 
শ্যিত খন্দদিগের নং্্বলি এবং নানাদেশস্থু রাজপুত 
জাতীরদিগের কন্ক্ত্যা গ্রথা প্রবল ছিল। গবর্ণরজেনে 
রল কাণ্তেন মেক. ফাঁরিসন সন্ভভেবের সাহাধো উহার উন্ম, 
লন ঞ্বিলেন | প্রধান প্রধানীনগরে বাণিজ্যদ্রলী লইয়া 
যাইতে, প্বেবে ষে শুরু দিতে হইত, লর্ড হার্ডিঞ্জ 
তাহা ধহিতভ করিলেন, এবং তাজমহল জীভূতি প্রাচীন 
কীন্তি সকলের সংরক্ষণবিষয়ে বিশেষ যত্ববান, ইইক্জে | 

১৮৯৮ অবেঞ্চগীবান্তেই লঙড হাতি স্বদেশযাঁত। »» 
রস্তেন। অিঞ্র সকল (লৌঁকেরই ্নুরাগুভাজন ছিলেন । 


১৮০ লর্ড ডালহোৌমি। [১৮৪৯] 


১৮৪৮- ৫৬ | 

লর্ড হার্ডিঞ্জের পর লর্ড ডালহৌসি গবর্ণর জেনরেল 
হইয়া ১৮৪৮ অকের জানুয়ারি মাসেই কলিকাতা 
উত্তীর্ণ হইলেন । যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না! হইয়া! দেশমধ্ো 
শাহিস্থাপনই ভালহৌসির অভিমত ছিল, কিন্ত তাহ 
ঘটিয়! উঠিল না-_-অবিলম্বেই তাহাকে কয়েকটী সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইতে হইল। তন্মধ্যে মুলতানযুদ্ধ প্রথম । 
। রণজিতের সময় হইতে মুলতানরাজা শিখদিগের 
অধিকৃত হইয়াছিল । ১৮৪৮ অন্দে মুলরাঁজ নামক এক 
জন শিখ এ দেশের শাসনকর্তা হয়েন। লাহোরের 
দরবার তাহার স্থীনে আয় বায়ের হিসাব চাহিলে, শতিনি 
পদত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন, সুতরাং খা সি“্হ 
নামক একজন লাহোরবাসী শিখ ততৎপদে নিষুক্ত ভই- 
লেন । খাঁ সিংহ মুলভানগমনের সময়ে ভালপ্‌ আগ্রিউ 
ও আগ্ডারসন নামক ঢুইজন ইঙ্গবেজ কর্সচীরীকে 
সমভিব্যাহারে লইলেন, কিন্তু মুপভাঁনে পৌছিবামাত্র 
মুলবাজের চক্রান্তে এ দুই কন্দুচাতী নিহত হইলেন 
এবং মুলরাঞজ ম্পষ্টন্ূপ বিদ্রে'ইতাচিরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 
সেনাপতি হুইস্‌ ভাঁওলপুরের নবাবের সহায়তা গাইয়। 
নিদ্রোহীদিগের সঠিত বিস্তর যুদ্ধ করিলেন; এবং মুপ- 
রাজকে পরাস্ত করিয়। ছুর্গমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করাইলেন | 
পরিশে.ধ নানা যুদ্ধের পর মুলরাঁজকে ই-রেজদিগের 
নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে হইল | তিনি বন্দী হই- 
লেন এবং যুল্তানে একদল ইংরেজাণা। সবক্ষিত 
হইল । ১৮০৯ জীঁন্ুয়ারি । 


(১৮৪৯) পল্জাধ জয়। ১৮১ 


বৎকালে মূলতানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন্‌ 
ইস্্রেগদিগকে নিহত ও দ্বেশ হইতে দুরীকুত কঙ্গিবার 
অভিপ্রায় শিখ রাজ্যের ৯নানাস্থানে ঘোরতর চক্রান্ত 
হইতেছিল। মহাপাণী এই চক্রান্তের *মধ্যে ছিলেন, 
বুঝিক ইঙ্গপ্রেজেরা তাহাঁকে কাশীধামে প্রেব্ুণ কঙ্ান 
অপরাপর * চক্রান্তকারীদিগের মধো , হাজারাপ্রদেশেন 
শাসনকর্তা ছত্রসিংহ ও তত্পুত্র, সেরসিংহ প্রধান ছিলেন । 
সেনাপতি গফ. সাহেব এই ব্যাপার অবগত হইঘা *তীঞ্ঞ- 
দ্ের্ুপ্রতিকূলে প্রয়াণ করত বিপাশা নদার তীরবর্তী 
চিনিয়ানওয়ালা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এব 
সেই ভ্ানেই সেরপিংহ-চালিত সেশাদির্গের্দ সহিত 
গ্রামারভ্ত করিলেন । শিখেরা কিরূপ বণপণ্ডিত এবং 
তাহাদের গোলাবর্ষণ কিরূপ ভগ্ষঙ্কর--গফ. সাহেব 
পৃব্ববারেক্জ যুদ্ধে তাহ! বিলক্ষণ জানিতে পাখিয়াস্িলেন 
এবং এবারের যুদ্ধেও জীনিলেন। এই যুদ্ধে তাহাদের 
বিলক্ষণ বলক্ষয় হইশ। ইহার পর (১৮৪৯ অন্দের 
২১এ ফেব) গুঞ্জাঙ্গাট নামক নগরে একটী ঘোরতৰ 
গ্রাম হইল) ছুই প্রভুতি বীবেরা সুপ নে জয়লাভু, 
করিঞ! এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিঙ্ঈপন। ইহাতে ইর্ঈীরেজেরা! 
সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন । ৮ই মার্চে সেরপিংহ 
আত্মসমর্গণ করিলেন । 

২৮এ মার্চ দলীপনিংহ এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করির। 
পঞ্জাবরাজ্য, বিখ্ঠাত কোহিনূর মণির” দহিভ ইঙ্গরেজ 
দষ্ঠেব হস্তে গ্র্পণ করিলেন এবং স্বয়$ ৫ লক্ষ মুদ্রার 
ঝ্ুত প্রা £ইসীস্টধ্াবলন্বন পূর্বক ইঙ্গলে গিয়। 


১৮২, পেগ « নাঁগপুর অধিকার। (১৮৫৩) 


বাস করিতে শাঁগিলেন। আগ্রিউ ও আগুর্সনের হত্যা- 
নিবন্ধন মূলরাজের বিচার হইয়া তীহাঁর প্রতি যাব- 
জ্জীবন দ্বীপাস্তরবাঁসের আদেশ হইল। পঞ্জীবদেশকে 
নিয়মবহিকীত প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত করিয়া এক 
ষ্নাড্ অর্থাৎ সভার অধীনে স্থাপন কর' হইল । সরু 
ভেন্রি লরেন্স, ও তদগ্চুজ জন লরেন্ন, এ সশায় প্রধান- 
পদাঁধিষ্টিত ছিলেন । এই যদ্ধাবসানে ডাঁলছৌসি সন্মান- 
সক উপাধি পাইলেন । 
পঞ্জাব সংগ্রামের পর প্রার ৩ বৎসরকাল গবর্ণনশণ্ট 
'শন্তিম্রথভোগ কবিয়াডিলেন। তৎ্পরেই ব্র্মদেশীয়- 
দিগের সষ্িত পুনর্ধান যুদ্ধ উপন্তিত হয় । ১৮৫১ ভাব্দে 
“পন্থুণের শীননকর্তী কমেকজন ইঙ্গবেজের উপর উপ- 
দণ করায় এবং একজনকে ধবিয়! লইরা গিয়া! অতিশয় 
'সপমান করায়, গবণ। জেনবেল কুপিত *হইলেন। 
খনেতিনি একজন দূত গাঠাহয়া বিবাদের নিষ্পত্তি 
জা চেষ্টা কদিপেন, কিন্তু সে. চেষ্টা কলবতী না 
৯৪ণ[ৰ ১৮৫২ অন্দের এপ্রল মাসেন্কামৌডোব লাঙ্বার্ট 
ও গড্উইন্‌ সাহেবের আপন জর্প ও স্থলগথে সৈন্য 
গ্রুথণ কিয়। সুঞ্রাসাপস্ত করিলেন 1 এই সংগ্রাজ্ছেইজ- 
“লজেলায জয়া হইবা সমস্ত পেগুপ্রদেশ- গ্রহণপুর্বক 
এগ এাজেন সহিত সন্ধি কপিলেন | ১৮৫51 এক্ষণে এ 
গ্রদেশ বৈটিধলন্্মা নাম খাযাভ ভইয়) একজন কমিসনকের 
বা শাসিত হইতেছে । 
বারের রাজধানী নাগপুরের মহারাষ্ট্র রাজা ঘুঙী 
চৌসলা হর) ১৮৫৩ অন্দে দেহত্যাগ করেন? তাহার 


(১৮৪১) অধোধ্যাদি গ্রহণ ॥ ১৮৬ 


পুত্াদি নাঁ থাকায় মহিষীবা দন্তকপুত্র গ্রহণ করিতে 
চাছিলেন। ডাঁলভৌসি তাভা কৰিতে নাঠ জিষা জ্তাভ।- 
দেখ ্ন্ ভবণকবিলেমি এবং ই দেশ কোম্পানির 
পাজ্ান্তভু তি কাঁরিয়া লইলেন । 

অযোগীযা ইন্বদেজদিগেব লিহলাজা ডিল ৪৮ 
অন্দে ঘর্ডওযেলেসপিব সননে যে পুনংস্গি হন, তাভাতিত 
উন পুর্বহন নান সাদতজাণী আপন লাজর 
স্রশাঁসনে রাখিতবল, এপ আঙ্গাকার করেন তি চিন 
জ্পপিব শি বাড যৎ্পবোনাশ্তি পিশঞলা ঘটে 1 উভাৰ 

ভাখকাঁলিক নবাৰ ওপান্জদ আলীর সময়ে উ পিশজ্খল 
অঞ্জও বুদ্ধ হয়। তিনি স্বনিন্মত কৈসনর্গাগ লাগক 
প্রাসাদে আামোদ আছলাদেই কালষাপন করান 
এদিকে শাসনেধ অভাপে প্রজাদিলগল লন) মান, প্রাণ 
কিডুবইক্ঘক্ষ। হইত না। এসকল নদপিষা শ্তীণমা আনেক 
দিন হইতেই, প্রথমে ইঙ্গপেজ েসিডেন্ট কর্ণেল পিনান 
ও তংপবে সন জম আউটদাম অনোপ্যুন শাভ্যন্তবিক 
অবস্থা সকল কিঙ্ণমবাপে কর্ডপক্ষেস গোচৰ কর্ব্ত 
ছিলেন ।  ডাঁপহৌসি ই বাঁজোব বান্দোবস্থ কবিরাও 
তক্ষভ গ্রাঁষধে ইতলগ জানাষ্ীলেন, তত কপ 
দিগে ক্ষাদেশাসনাবে ১৮৫৬ অন্দে অযোধা কোম্পানি 
বাজ্যেন অন্তনিবিষ্ট হইপও) পদচাত নবাব ওযাঁজিদ 
আলীকে বৃত্তি দিবী কপিকাতাধ সাঁথা হইল ও্াং পঞ্জা 
বের ন্যায় এ ব্লাজ্যকে ও নিখমবহিুত প্রদেশেন আদা 
গরগণিত ন্য়। রনির উহার শাজুনকার্যোক 
বঙ্জোবস্ত কর 


১৮৪ রেলওয়ে। (১৮৫৪) 


পূর্বোল্লিখিত পঞ্জাব, পেগু, নাগপুর ও অধযোধা। এই 
৪টা বৃহৎ প্রদেশের অধিকাঁর করিয়া লর্ড ডালহৌসিব 
রাজাবুদ্ধিলালসা পরিত্রপ্ত হয় লাই-_তিনি হায়দরাবাদের 
নিজামের নিকট-হইতে রাইকড় দোআ প্রভৃতি কতি- 
পুয় স্তন এবং লিকিমরাজের কট হইতেস্সিকিম ও 
মোরক্্ গ্রহণ হরেন; তত্ডিন অযোধ্যার স্তাঁয়, কটকের 
সন্নিহিত অন্গুলবাক্যও “কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়। 
লয়েন 

এইরূপে ৮ ৰত্সর রাজত্ব করিয়া! লর্ভ ডালহোৌরি 
১৫১ অবের মাচ মাসে কলিকাতা ত্যাগকরিলেন ! 
তাহার আকার সময় কেব্ল রাঁজাবৃদ্ধিকার্ধোই পর্ণ 
বসিত হইয়াছিল 'এমত নহে, এ সময়ে সাঁধারণহিতকব 
আনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল! তন্মধ্যে বেলওষে 
সর্বপ্রধান। অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষে «বল ওয়ে 
করিবার চেষ্টা হইতে ছিল--কিস্তু এ পর্য্যস্ত তাহা ফলবতা 
হয় নাই । ডালহৌসির উদ্যোগে ১৮০১ অন্দে রেলওয়ে- 
€কাম্পানি স্থাপিত হয় এবং ১৮৫৪ অল্পের ১লা সেপ্টেম্বর 
অবধি হাবড়া হইতে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করে| 
এক্ষণে ফ্লেলওয়ে ভারতবধর্বব বহুদূর ব্যাপিয়াছে *৪ 
ব্যাপিতেছে ; ইহারা গমনাঁগমন বিষয়ে লেঃঠকর যে 
কতদূর স্থবিধ! হইয়াছে, তাহ! বর্ণনীয় নহে। রেলওয়ের 
কার্য্যে গবৃর্মে্টকে সাক্ষাৎসন্বন্ধে কিছু দিতে হুয় না, 
কিছু ত্র কাম্পানির' অংশীদারেরা আপনাদিগের প্রদত্ত 
টাকার শতকরা ৫২ টাকা হিঃ যে শুদ, সত হয়েন্ব, 
গবর্ণমেণ্ট এ শুদের অন্য প্রতিভ হইয়াটে ৭::--বেলওয়ের, 


(১৮৫৪) টেলিগ্রাফ্‌ প্রভৃতি 9 &৮৫ 


আনম হইতে এ শুদের ষাহাকিছু অকুলান হর, গুবর্ণমে* টিকে 
তাহ। পুরণুঁকরিয়! দিতে হয়,&এই জন্ত প্রতিবৎসর রেল ইয়ে 
হিসাবে গবর্ণসেন্ট্রের এখনও অনেক ব্যয় হইতেছে । 
রেলওয়ে সঙ্গেই ইল্ক্টিক টেলিগ্রাক অর্থাৎ 
তাড়িতবারুবক সংস্থাপিত হইয়াছে | এই ছুইটী ধৌমন 
সাধারণের সুবিধাজনক, তেমনি বিস্মরকর ব্যাপার | 
কলের গাড়ী দেখিয়া ও ভাঁরের খবরের গল্প নিয়া 
ভৎরেজদিগগের নিদ্যাবুদ্ধিবিষয়ে জনসাধারণের অভুষ্- 
পুর্ব বিস্ময়ের আজ বিভাব হইয়ছে। 
পূর্বে ডাকের পত্রের দূরত্ব অন্থসারে মাশুয়লন তাব- 
তম্য* ছিল। ডাঁলহৌদির চেষ্টাতেই ভাবতবর্ষের সর্বত্রই 
একবিধ মাশুলে পত্রপ্রেরণ করিবার নিয়ম এবং অর্থ- 
ছারা মাশুল দিবার পরিবর্তে চিঠিতে টিকিট আটিয়। 
দিবার প্র্থী প্রর্ভ্িত হয়। ইহাতে পন্দাদিপ্রেবণ বিষয়ে 
লোকের বড়ই সুবিধা হইয়াছে । 
সর্ড ভালহৌদি* ১৮৫৪ অবে ইংলগুস্ক» কর্তপন্ষীর- 
ছ্রিগেব 'অভিমতি যা শিক্ষার নৃতনরূপ বন্দোবস্ত 
করবেন; দেই বন্দোবস্ত [রেই শিক্ষাবিভাগেন্ 
ডিরেষ্টর 9 কুল ইনল্পেস বর নিয়োগ হয় এবং 
সাহ্বাযযদানষ্প্রথার 'প্রবর্তনদ্বারা পলী 1ীঘমধোও ই*রেজী 
ও দেশীয় উভষবিধ বিদ্যাপই সম্যক শুমীলন হইতে 
আরস্ত হয়। এই পময়েই কলিকাত] কৌন্সিলের অন্য- 
তম মেশ্বর মাগী বেখুন সাহেব কাদিকীতি তায় এটা 


বালিকা ত্র সংস্থাপনকরিয়ধদশীন্ক বালিকা প্রিিগর 
ঘিদ্য শিক্ষার শুভ ছটা প্রদর্শন করিয়া বান ।' 


১৮৬ সওতাল বিদ্রোছ। (১৮৫৬) 


এরেলওজের আরস্ত হওয়ার পর উহ্ধর ইউধোপীয় কর্দ- 
চারীরা রাজমহল প্রভৃতি স্থাঁস্থ সাঁওতাল নাঁঘক বন্য- 
জাতীয়দিগের উপর অত্যন্ত উপদ্রব কণিয়াছিল। সেই 
উপদ্রবে এবং বাঙ্গালী মহাজনদিগের ম্মতিরিক্ত জুদ- 
'প্রহণে উৎপী;উতহইয়! সাওতালেরা ১৮৫৬ অন্দে একবাক 
বিদ্রোহ করিয়াছিল । সেই বিদ্রোহ বহুদূর ব্যাপক হই- 
লেও লর্ড ডাঁলহৌসি তাহাদিগের যখোচিত দণবিধান 
করিরা কি্ৎকালেব মধোই তাহার নিখারণ করিয়।- 
ছিলেন । এ বিজোহেৰ পব সাঁওতাল 'পব্গণ। নিয়ম 
বহিভূতি গ্রদেশের মধ্যে পরিগণিত হ 
লর্ড ডালহৌসির সময়েই ১৮৫৩ অবে কোম্পানি 
বাহাছুরকে শেষ সনন্দ গ্রহণ করিতে হয়; ইহাতে এই 
কয়েকটা প্রধান নিয়ম হয়।_[১] ডিরেক্টর সভার 
সন্দন) ৩০ জনেব পরিবর্তে ১৮ জন হইবেন, তন্মধ্যে ৬জন 
রা্জীকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। (২৭) সিবিল কর্মের 
(নিষ্ষোগ হেলিববি কালেজের ছাত্ুদিগের একচেটিয়। 
থাকিবে না--পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! ₹কলেই পাইতে পা 
ছিবে [৩] মেকলে সাহেবের এবন্তিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি 
প্রবর্তিত হইবে [৪] বাঙ্গালাদেশ একজন লেল্টনান্ট 
গবর্ণরের অধীন্‌, থাকিবে (৫) মহারাণীর ্বপ্রীমকোর্ট 
ও কোম্পানির সদর দেওয়ানি আদালত সকল সংযো- 
স্থিত হইচব। ইত্যাদি__ 


নি ০৮ ৭ পিসী 





ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 





লর্ড ক্যানিঙ্‌। 


১৮৫৬--৬হ২ 


লর্ড ড্রালহৌসির পর লর্ড কানিঙ্‌ ভারতবর্ষের 
গবর্ণর জেনরেঙ্গ হইলেন এবং খুঃ ১৮৫৬ অবের ফেব্রু, 
যারি মাসে কলিকাতার পৌছিলেন। পালসীকের' 
রুর্ঘিয়দিগের সহযোগে ১৮৩২ আবে হিরাট নগর আক্র- 
মণ করিয়া, ইজরেজদিগের প্রতিবন্ধকতায় কতকার্ষা 
ভইতে পাঁরেন নাই | সেই জন্ঠ বরাবর উহাদের হ্ধ- 
রেজদিগে প্রতি দ্বে ছিল । সেই দ্বেষ রুধিয় সম্টের 
কৌশলে ক্রমশঃ প্রবল হওয়ার এক্ষণে উভয়জাঁতির 
সধো যৃদ্ধ অপরিহার্যা হইয়া উঠিল । সর $জম্স আউট 
রাম এ যুদ্ধে প্রেরিত হুইয়। জয়লাভ করিলেন। ১৮৫৭ 
বো 8৪51 মার্চে যে সন্ধি সুল, তাহাতে পারসীকেক্ 
টঙ্গক্বেজদিগের যে সকল অপমান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 
প্রায়শ্চিত্ত ধরিলেন এবং হিরাট ও আফগণুনস্থানের উপর 
আপনাদের সমুদয় দাওয়। ত্যাগ করিলেন । 

প্রায় এই সময়েই বাণিজ্য-সম্পর্কে বিবাদ ইউপস্থিি 
হওয়ায় চীনের।* ইন্তরেজদিগের অপমান করিয়াছিলেন, 
তচ্ছার প্রাতিস্ফধ দিবার জনা শ্রর্ড ্ল.গিন* ইস্কুল 
প্লইক্টে সৈশ্ঠসম ৯ দেশে (প্ররিত'ভইলেন-এবং সমঝে 


১৮৮ পাহী বিদ্রোহ। (১৮৫৬ 


কৃতকার্ষা হইল চীনেশ্বরের সহিত সন্ধি করিয়! "সাপনা- 
দিগের বাণিজ্যবিষয়ক অধিকার সকল লাভ ক্রুরিলেন। 
এস্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ করিবার প্রধান প্রয়োজন এই 
যে, লর্ড এল.গিন চীনযাত্রা, সময়ে ভারভ্বর্ষেব সিপাহী- 
শবস্রোহ নিবাবণেব নিমিত্ত আপনার সেনাষ কৃক অংশ 
দিয় গিয়াছিলেন.। 

এক্ষণে সিপাহীবিদ্রোহের বিষয়ই বর্ণনীয়।_-সিপাহী 
বিদ্রোহেৰ এই ৩টা কারণ নির্দিষ্ট হয় [১] ১৮৫৬ অন্দে 
গবর্ণমেণ্টের আদেশ হর যে, সিপাঁহীরা “কোন নির্দি 
স্কানের নিমিত্ত নিঘৃক্ত হইতে পারিবে না) প্রয়োজন 
হইলে__ফি ভিন্ন দেশ, কি সাগরপারন্ছ পিজি তং 
তাহাদিগকে যাইতে হইবে। সমুদ্রযাত্রা হিন্দুশান্ত্রমতে 
নিষিদ্ধ, সুতরাং এই আদেশে হিন্দুদিপাহীদিগের মনে 
বিলছচণ অপন্থোষ জন্মিযা থাকে ;--(২) নাগপুর, সেতারা, 
বাসি, অযোধ্যা প্রড়তি রাজোর গ্রহণনিবন্ধন ইস্্ররেজ- 
দিগের কার্ষোর প্রতি লোকের অতান্ত অবিশ্বাল জন্বো 
এবং সকলেই ভীত হয় $--[৩] “ গরু” ও শৃকরের চর্ষি- 
টহযোগে, এক প্রকার টা প্রস্তুত হইয়াছে, সেই 
টাট। সিপাহীদিগকে দন্তদ্বারা ছিঁড়িয়া রাইফেল, নঠীমক 
নুতনবিধ বন্দুকে ব্যবহার করিতে হইবে, এইরাঁপ করাইয়। 
হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই জাত্িনাীশ করিয়া সকলকে 
ষ্টান কষ্মাই ইঙ্গবেজদিগের অভিপ্রেত ” এই এক কিন্ব- 
নস্ট দেশমধ্যে প্রচারিত হয়; প্রধঙ্নতঃ এই তিন 
কার্ণেই, সিপাহীম্প1 বিদ্রোহী হয় । প্রথুশধবতূরম পুথস্থ 
১৭ গণিত পেনার। অভ্যাখান করে, আঁিন্তর 'বারাকপুরে ও 


লাশ 


(১৮৫৭) দিপাহী বিদ্রোহ । ১৮৪ 


বিড্রোহলক্ষণ লক্ষিত হয়। এই উভয় স্থানের সৈনিক- 
দিগকে নিরস্ত্র ও কর্মচ্যুত করিয়া বিদায় দেওয়াপ্হইল 1৪ 

ইহাঁরপ্পর মীরাঁটে ভয়ষ্কররূপে বিজ্রোহানল জলিফ়! 
উঠিল'। ১৮৫৭৮ অব্দেব ১০ই জুন কম্তিপয় সৈনিক 
পূর্কোপ্নিখিত টেট কাটিতে অসন্মত হওয়ায় কারান্তদ্ধ 
হয়। তাহাঁদগকে মুক্ত কবিবাব জন্য দেশী সৈনিকেরা 
সকলেই বিভ্রোহী হইল--সকল ইঙ্গরেজকেই নষ্ট করিল 
-_নগিব লুঠ ও ও দগ্ধ কবিল, এবং অনন্তর দিলীর অষ্টিমুখ্চে 
যাড্া কবিষ্টী | , পর দিবস অর্থাৎ ১১ই ভন দিলীবও 
ধর্ধুপ ছুদ্দশা! কবিয়া উক্ত নগব হস্তগত করিল 1 প্রাচীন 
রাক্ধঞ্জনী দিলী হস্তগত হইয়াছে, গুনিনা সর্ক্ স্থানের 
সিপাহীরা বিদ্রোহী ভইয়। অন্যাচাপ আস্ত করিল। 
ফিরোজপুব, বেবেলি, কানপুব, ঝঁসি, বাবাণসী, 
আ'লাহাবাঞ প্রতি অনেক স্তাঁন হইতেই ভয়ানক 
বিদ্রোহবার্ভা মাসিতে 'আবস্ত করিল। এই সমজ্বে 
প্রকাশ হইল যে, দিক্পর মোগল বাবন্শী” মহমদ বাহা- 
ভ্ুব, সেভারাঁব বাস্ধ্রীর দন্তকপুত নান।সােন, সভার 
বন্ধু আজিমউদ্লাঁ, 'আঁমাধ্যাবহ বেগম, ঝাঁদিব বাণী লক্গী- 
লাই,গজগদীশপুরের [সাহাবাদশু কুমীব সিং, গাক্ষিণা- 
তোব এক জন্না সাগান্ত শহারাস্র দোৌকানদাৰ তাস্বিয়া- 
টোপী, ইহারা এরং ত্রিটিষবাজোর প্রতি প্মানা কারণে 
বিরক্ত অপরাপর সর্দারের! এই বিদ্রোহের অব্্যক্ষতা 
করিতেছেন। 

এনা বাজুব বা ধৃন্ধপন্থ কর্তৃক, পরিচাপিভ বিদ্রো" 
হীরা ৬ই জুক্বী ছইউজজ ২এ পর্য্যন্ত ঘুদ্ করিয়া 'কানগ্জুর 


১৯০ সিপাহীবিদ্রেহ (১৮৫৮) 


তস্তগত করিল, এহং নিতান্ত নিষ্ঠুরতা সহকারে তত্ুতা 
ইউরোগীয়দিগের বালক বনিতা সমেত প্রায় সকল 
কেই বিনষ্ট করিল। অনন্তর সেনাপতি হাবেলক্‌ ও 
কার্ণল শীল '১৬ই জুলাই সংগ্রাম করিকণ কানপুর ছদ্ধাব 
বলিলেন এবং £সিগাঁহীদিগের কৃত দিষ্নাঁচরণেব ষোল 
আনাষঈ শো দিলেন | 

ইাঁর পর ভাঁবেলক লক্ষ্ৌ যাজ। করিলেন। সর 
এ্চন্দুর লবেন্স বহু দিন এ স্কান রক্ষাকবির়াছিলেন। 
»প| ছ্ুলাই গোল! কাটিগনা ভাহাব মৃত্য হইলে আপংর- 
[9 বক্গাকার্ষো বিলক্ষণ ব্যাপুত ছিলেন । অনগ্তর 
ভাঁবেলক তথায় উপস্তিত হইয়া অনেক যুদ্ধ করিলেন; 
পরিশেষ ২৫এ সেপ্টেম্বর লঙ্গৌ পুনরধিকত হইল। 
স'হণিক কর্ণেল এই গদ্ধে তত হয়েন। 

» লঙ্গদৌ। অধিকিত হইবান ৫ দিবস পূর্বে বিদ্রোহী- 
দিগের প্রধান আড্ডা দিল্সীনগর সেনাপতি উইল জন 
দাহেবের বণনৈপুণো পুনবধিক্ষীত হইয়াছিল | এস্বানেও 
ই বেজের! নিছুবাচিরণেন শোধ দিতে ক্রি কবেন নাই | 
ইহ] কষেক মাস পলে প্রচদদন সরা মহম্মদ বাহাঁছবকে 
বক্ধদেশে নির্দাপিত কা] হস এবং সেই স্কানেই তাহার 
হৃতা ঘটে। 

দিল্লী অধিরুত হইবার পন হইতেই বিদ্রোহীরা বল 
ও লাহ্বশ হীন হইল | ইহার পর বিদড্রোহীদিগকে এক 
ইন ভইতে স্থানাস্তরে তাড়াইয়।! লইয়া "মাওয়া ও তাহা- 
দের পাতি অতি নিষ্ঠুর দণ্ড প্রয়োগুপক্কারাই ইতলাজ- 
দগের প্রধান কাষ্য হইল। সত 4র্কোলিন কাল্ষলের 


(১৮৫৯৮) লিপাহীবিদ্রোহই । ১৯১ 


সমরকৌশলে ১৮৫৮ অবের মার্চ মাসে লম্মৌ নগর 
সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব ইইল | 

১৮৫৮* অন্দের অক্টোব্ে গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ উপ. 
স্থিতচ্ট্য়। ১৮৫৯ অব প্রথমেই সব হিউবোজ বোস্বে 
হইতে ত্বারতগন্ে এ প্রদেশে গমন করিষা প্রথমে ঝা 
ছর্গ অধিক করিলেন। রাণী পলাইয়াছিলেন, কিন্তু 
গোয়াপিরর আক্রমণেন সময়ে হত হইলেন । হুন মাসে 
গোগালিয়ৰ পুনরধিকৃত হুইল, তাস্তির!টোপী লাই 
যাছিলা, কিন্ত পরে ধৃত হইল । কানপুব হত্যার অপণাধে 
তান্তেরাটোপীব বিচার হইযা ৯৮৭৮ অন্দে ফাসি হ্ষ 
নানষুটাহেবের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

গোষাপিয়র অধিকাবের পর হইতেই বিদ্রোহ এক 
প্রকার নিবুত্ত হয়-অধাক্ষেবা কেহ হত, কেভবা পলা- 
গফ্রিত হওয়ায় বিদ্রোহীবা সন্পূতধিপে ভগ্নবাহস ৬ইথা 
ছিণ। এই পিদ্রোহেধ সময়ে নলড ক্যানিও বাঠাটিবের 
উদ্বাধতাঁদশানে দেখ্ুধ লোকেবা মুক্ধ হইয়াছিলেন। 
তঙকাপে মাবাদপঞ্ুত্রণ ই পেজ সম্পাদকৌগা ভারত 
বর্ষায় মণপ্ত পোকষ্্ই বিদ্রোহী স্থির কবিষা তাহা- 
দঞ্চেব প্রাত নিউ্ণাচব্ণ ১বিবাণ জন্ত গব্ঞমেন্টঝে 
নিভান্ত বিবক্ত করিবাছলের, এপরন্ত ক্যালিউ. বাহাছুর 
কিধৎকালে নিমিত্ত মুদ্রাঘন্থের স্বাধানন্কা বন্ধ কারিয়' 
দদ্ণ। কলিকাতাবাসী সকল পদাহেবই ক্রোধোন্মত 
হইয়া সমপ্ত ভারতবর্ধীর়ের প্রতি বেঁপ খড়ীহস্ত হই 
ছিেন। কাখনিও. .বাহাছুর সেরূপ হন নাই। তিনি এই 
বিদ্রোহক্ষে ৬ ষ্ষিপুধীদিগেব বিদ্রোহে ভিন্ন, * ভঙ্গরত- 


১৯২ কোম্পানির রাজত্বলোপ । ১৮৫৮ 


ব্ষীয় প্রজাদিগের বিদ্রোহ, মনে করেন নাই | এজন্ 
তিলি কেব্গ বিদ্রোহীদিগেরই দওবিধানে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন; তন্মধ্যে ও যাহারাকেবল স্বেচ্ছাপুর্ধক বিদ্রোহে 
লিপু হইয়াছিল্দ, তাহাঁদিগকেই দণ্ড দিয়! অপর সর্ধীলকে 
ক্ষমাকরিতেও সম্মত হইয়াহিলেন ॥? লর্ড কাদনিডের এনা 
দু উদারতার প্রক।শসত্বেও গবর্ণমেণ্টের ' বিদ্রোহসং- 
ক্রান্ত কঠিন আইন অনুসারে ১১ মাসের মধ্যে ৩ সহ- 
শ্রের£ অধিক বিদ্রোহী ফ1ন হইয়াছিল ! 

সিপাহীদিগের বিদ্রোহদর্শনে ইংলস্তীয় কর্তৃপহঙ্ছুরা 
ভীত হইলেন এবং এতাদৃশ বিশাল সাম্রাজ্য একদল 
বণিকের তৃস্তে রাখা আর কর্তব্য নহে, স্থির করিরেন । 
তদন্সারে ৯৮৫৮ অব্দের র অগষ্ট মহারাশীটিটো- 
রিয়। স্বহস্তে এই রাজোর ভারগ্রহণ করিতে সম্মত হই- 
লেন। এতন্লিবন্ধন রাজকাধ্যব্যবস্থারও কিচু পরিবর্তন 
হইল । ভাঁরতক্ষের সব্ববিধ কার্যের পরিদর্শনার্থ ইং- 
লণ্ডে একজন ষ্টেট সেক্রেটারী নিগ্ক্ত হইলেন ) ১৫ জন 
*নদস্য-সমেত তাহার এক কৌন্সিল অর্থাৎ সভা! হইল-_- 
ভারতবর্ষে অন্ততঃ ১৭ বংসযা কাঁঞ্ট করিয়ছেন, এরূপ 
৮ জন খাদস্য এ সভায় অবশা থাকিবেন, এরূপ মিয়ম 
হইল। লর্ড কানিও বাহাছুরই মহারাণী বিক্টোরিয়া 
ভারতবধীয় প্রদম, ভাইসরক্স (রাজ প্রতিনিধি ) হইলেন । 
মহারাণী, স্বস্তে ভারতরাজ্যের ভারগ্রহণ সময়ে এক 
স্টোষণা দিলেন; এ ঘোষণা ভারতবষের প্রায় সমস্ত 
ভাবায় অক্ষুবাদিত হইয়া ১৮৫৮ অব্দের লা নবেছ্ুরে 
নানা স্থানে পঠিত হইল। এ ১ম €₹বস্বরের বাক্িতে 


৮৯২) নীলকর অত্যাচার, ১৯৩ 


কলিকাত। গ্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর সকল আলোক- 
সালায় জত্ডিত হইয়াছিল । 

বিভ্রোছদম্ ও রাজস্বসীংগ্রহের ব্যাঘাত প্রভৃতি নান! 
কারণে এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত তর্থকচ্ছ, হই! 
পড়িল-_এবং সই অর্থকুচ্ছে,র অপনয়নের লিমিভ নানান 
কূপ উপায় *অবলম্বিত হইল । ১৮৬০ অন্দে) অর্থশাজবিদ 
উইলসন্‌ সাহেব ভারতবর্ষের কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ধ 
হইয়া আসিয়া ৫ বৎসরের নিমিত্ত আয়কর [ ইউন্কম্র- 
ঈাফ্,) সংস্থাপিত করিলেন, ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর 
কিছাকছু শুকবৃদ্ধি করিলেন। ইহার পর লেঙ সাহে- 
বের্‌১কোধাধ্যক্ষতার সময়ে গবর্ণমেণ্টের “ককেন্সি নোট? 
আধিকপরিমাঁণে প্রচলিত হইয়া অনেক আয়বৃদ্ধি করিল 
কনক টাকারঞ্জণগ্রহণ করা হইল) সৈন্পত্ঘা। কদা- 
ইয়া দেওয়ার অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হইল। এইবকপ বিবিধ 
উপায় দ্বারা রাজ্যের আত্ঘুদ্ধি ও ব্যয়লাঘন করিয়! 
লেশু সাহেব দেখাইযলন যে, ১৮৬*। ৬১ অন্দে গধণ: 
মেপ্টের আয় ও ব্যস উভয়ই প্রায় ৪১ কেটি টাক1। 

যশোহর, নবছী”১) পাবনা, ফরিদপুব গ্ভৃতি কে 
কটী)জেলায় বহুদিন হইতে? নীলের চাৰ হইতেছিল 1 
ইউরোপীয়দ্রিগের কর্তৃত্বাধীনেই এ চাষ লির্বাহিত হইত । 
গ্রজারা নীলকর সাহেবদিগকে রাজনক্তিসম্পন্ন মন্দ 
করিত, এজন্ত সহত্র উৎপীড়িত হইলেও তাহাদের 
বিরুদ্ধে কোন কথা কহিত,না। এরই সময়ে দকন্ছেই 
আনিতে পারে্ে, নীলের চাঁধ করা প্রদাদিগের ইচ্ছাঁ 
বীন গৰং গবর্থমেউতম্জন্ত তাহাদের প্রতি কোন জেন 


5৯৪ লর্ড এল্গিন্‌। (১৮৬২) 


করেন না। ইহাতে অনেকে নীলেধ দাদন লওয় ব্ব- 
কবিপ। তাৎকালিক লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহে- 
বের চেষ্টা অনেক নীলকবেব কৃত ভূরি ভৰি ভয়ঙ্কর 
অন্যাচাতবব কথ প্রকাশ হইবা পড়িল বঙ্গদেশমধ্যে 
ংল স্থল পড়িয়া গেল; কিন্ত তাহাৰ পর“হইতেই নীল- 
সংক্রান্ত অত্য'চাবেব কতক নিবৃত্তি হইল। 

লর্ড কানিঙেব সমযে ১৮৬১ অর্ধে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন 
আগব। প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইযাছিল। এ দুর্ভিক্ষের সময় 
হইতেই পর প্রদেশস্থ ভূমিৰ বাজন্বস-গ্রহণবিষষে নৃতবাবিশ 
বপস্থা। কবিবাব সঙ্কল্প হন, এ সমষেই ব্যবস্থাপক সর্ভায় 
এতদেশীয় প্রধান প্রধান বাকিদিগকে সদস্ত *ক্বা 
আভমত হষ; এ সমঘেই প্টীব আব ইগ্ডিয়া, [ভাগত- 
নক্ষত্র] নামক নৃতন।ণধ খাঁজ সম্মান স্থষ্ট হইযা প্রধান 
প্রধান ,ব্যক্তিদিগকে দিতে আনস্ত কব? হ৭) এবং 
ডালহৌপি বাহাদুপ মিবশাজণণেব দত্তকপুত্রগ্রহণে ক্কাধা 
দয় €ব বিবাগ উৎ্পাদনকিশাছিলেন, এঁ সময়েই এক 
ঘোঁষণাপত্রদ্বাব “দ্বিষায় অন্মতি প্রধান করিয়া সে 
বিখাগে অপনযন কবা হয । এই পকল কার্যের সম্বা- 
ধান কবিমা লর্ড কানিড সশোদয ১৮৬২ অব্দের মধর্ 
মাসে-স্বদেশযা। করিলেন । 

লর্ড এল্গিন্‌ 
2৯৮৬২-৬৩ । 

লর্ড কাঁনিডে পপ লর্ড এলগিন্‌ ভাবতবর্ষের গবর্ণর 

জেনগরুল', হইবেন এবং ১৮৩২ অক, মার্চ মাসে 


৮) পিভানার হন্ত। ১৯৪ 





কলিকাতায় পৌঁছিলেন।: ছানই পুর্বে চীনদেশে বুদধ- 
ঘাঁরাকালে সিপাহীবিত্রোহদমনের নিমিত্ত 'ক্ততক সৈন্য 
কলিকাতঞ্র দিয়! গিয়াছিলেক্ম। লর্ভ ডালহৌপির 'সধি 
ক্ষাল্পের শেষ সমক়ধে কলিকাঠার সুগ্রীন্তকার্ট ও সদর- 
দেওয়ানি ভ্রাঞফবেত হইয়া হাইকোটি হইবার প্রস্তাবু 
হইয়াছিল,ঞএক্ণে ১৮৬২ অন্ফে তাহা কার্পো পরিণত 
হুইল । 

* এই সসয়েআমেরিকদিগের গধ্যে গৃহবিঃচ্ছদ উপ 
স্থিত হওযায় এ দেশ হইতে ইন্গলগ্ডে যে তুলা যাইত) 
তা বন্ধ হত যা ইহান্যে মাঞ্ছে্টারের লোক 
পিঠের অতিশয় কষ্ট হয় এবং এদেশে ও বজ্র অগ্নিমূল্য 
হই! উঠে। লর্ড এলগিন্‌ ইহার নিবারণের জন্ত এ 
দ্বেশেও যাহাতে গ্রাডুণ পরিমাণে ভুলা জন্মিতে পারে, 
তার্থ অনিক চষ্টা কটিলেল এ সসরেই ক্ষিকার্ষো 
উত্সাহদিহার জন্ত ৮: পথও বাউল 
নিজতভবনে কৃবিপ্রদশূ? এক “খলা করিবার উদ্যোগ 


সা 


ঙী 
মাহেব আলিপুবস্থ 


করিলেন। ১৮১৪০ অত টকিয্যানতত উষ্টীর গদর্শনক 
(ক্রিরা সম্পন্ন হয়| 
ই সনরে সিন্ধু নল আজ ভারতবর্ষে উত্তর 

পশ্চিন সীনঠুর সিতান। এ 158 একটা গোলযোগ 
উপস্থিত হয়। ওহাবী নাক আক সুনষ্জামান ধশ্শর্সম্প্র- 
দায় এ প্রর্দেশে অবাস্থত 2১31 তত্র পর্বত দগের 
সহযোগে ইঙ্গরেজবিখে আধিকাব্নিবেটি উপদ্রব করিত 
আনুন্ত করিল! স্রতরাং হশ্ুত জেরা উুহাদিগের দমনে 
শর্ফসন্ম প্রেতণ টির যি বিশ্ক্গণ 






২৯৬ সরু জন্‌ লনেষ্জ। (১৮৬৪) 


চলিতেছে, এম সময়ে লর্ড এল্গিন্‌ হঠাৎ পীড়িত হইস্স। 
১৮৬৯ অঙ্কের নবেম্বর মাসে হিমালয়ের উপত্যকান্থ 
ধন্মশাল। নামক স্বানে প্রাপত)গ করিলেন। 


সর্‌ জন্‌ লরেম্তা,। 
১৮৬ ৪-৮৬৮॥ 


দিভানার পাক্ধতীয জাতির সহিত যুদ্ধে ইলগলগ্ুস্থ 
কর্তৃপক্ষের কাবুলযুদ্ধের কষ্ট ম্মরণ করিয়া, কিঞ্ৎ ভাত 
হইলেন, এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ঘর্‌ জন্লনেশ্দ, 
ভ্বারতবর্ষে অবস্থান করিয়া বহুল ক্ষমতা প্রদর্শন কিয়! 
ছিলেন, এজন্য তাহাঁকেই ততৎকালের উপযুক্ক পাত্র 
বিবেচনা! করিয়! গবর্ণর জেনবেলের পদে নিযুক্ত করি- 
লেন। তিনি ১৮৬৪ অবের জানুয়ারি মাসে করিকাতায় 
পৌছিলেন। কিন্তু তাহাৰ আগমনের পুর্কেই যাদ্রাজের 
গবর্ণর ডেদিসন সাহেব কয়েক মাস প্রতিনিধি গবর্ণর 
জেনেরল হইয়াছিলেন ; তাঁহাব সস্ত্য়ই সিতাণার যুদ্ধা- 
বল সম্পূর্ণরূপেই নির্বাপিত হইয়াছিল ' লরেম্ন, সাহেবকে 
আসিয়া তক্ফন্য আর কিছুই করিতে হয় নাই । 

এই সময়ে বোস্ষেগ্রদেশে তুলার বাণিজ্যে অন্বিশয় 
রাভ ভইতে থকে; এই জন্য অনেকেই এ বাণিজ্যে 
অর্থপ্রয়োগ করিতে আবন্ত করেন। এ অর্থপ্রয়োগের 
নিঙ্গিত এত €রীপামুদ্রাব প্রয়োজন হয় বে, দেশসধ্যে 
স্েপ্যযুদ্রার অনটন হইয়া পড়ে) এ অনটন নিবারণের 
জন্য শ্বর্ণমুদ্রার গ্রচলনের প্রস্তাব হয়, কিন্ধু নানাকারণে ঝে 
আস্তাব সফল হইল বা। 


(১৮৬) ভোটান খুষ্ক। ১৯৭ 


৯ ১৮২৫ অন্যে আসাম দেশ জধ়কবিবাঁধ গময়ে ভোটা- 
মের দক্ষিণদিগ্বন্তী “ছুষাঁব নামক সক্কীর্ণ একটা ভূঙ্ভাগ 
ইঙ্গবেজেবী অধিকাৰ করিয়া লইয়াঁছলেন। কিন্ত 
ভোটালীয়দিগর্কে শান্ত বাখিবাঁব জনা ঈতিপুবণস্বন্দপ 
ষতকিঞ্চিৎ গ্রৃত্ধী উহাঁদিগকে প্রদান কব্িতন। প্কন্ছ 
ভোটানীর্রিবা ইহাতে ক্ষান্ত না থাঁকয়& মধ্যে মধ্যে 
ইঙ্গবেজদিগেব বাঁজ্যে প্রবেশপুর্বক গ্রমলুষঠন, ধিবাসী- 
দিকে বন্দীকবণ প্রভৃতি নান উপদ্রব কলিত। *ইভ$ন 
লিকাবণেস জন্য ১৮৬৪ অন্দে ঈশ্ডন সাহবকে এ দেশে 
দৃক্তস্বৰপ প্রেণণ কব হয়, কিন্তু অসভা ভোটানীষেব? 
আঞ্টনাঁদের কোষে পাইয! ঈডন সাভঞ্বব যথো- 
চিত অবমাননা কবে, এবং অন্ান্ত অপমানঙগনক এক 
পা্িপর্রে বদাপুপরকি ভীছিপ স্বাসিণ কিয়া পাঠ 
স্থৃতবাং উহাব পবই ভোটানাযদিগেৰ সহি সুঙ্গাম 
উপস্থিত হইল । প্রায় ছুই বসব সঙ্গম চপ্যাছিল। 
অনন্তব ভোটানীক্লেবা বিপদ্পন্ত হইয! সন্ধি কব্তে 
সন্মত হইল। ১৮৬৫ অক সন্ধি হইল-_ডোটিনীষেক?ি 
ছুয়ার প্রদেশেব সদর দওয়া ছাড়িয1 দিল এবং ইন 
রেজেবা প্রতিবর্ষে উহ্বাদিধীকে ৫০,০০০ টাক্ষা দিতে 
সন্মহ হইক্রোন | 

১৮৬৪ অব্দেব অক্টোববমাসে একটী প্রবপ ঝটিকা! 
উপস্থিত হওযাঁধ বঙ্গদেশ একবাবে রনী হন্ুয়াছিল ; 
আবাল ১৮৬৫ তকে উডিয্নদেশে প্রযোজনানথগপ ই 
ন৯ হওয়ায় উত্তৎপব বর্ষে এ প্রদেশে বস্কব*ছু[ক্ষ উপ- 
স্কিন হই » এই, নালাধিক ১৭ কিক লোক' অন্নাভাঁবে 


১৯৮ জ্রেন্লের দেশ যাত্রা । (১৮৯৯) 


শ্রীণত্যাগ ক্রিল। কর্তৃপক্ষীয়ের৷ উপযুক্ত সমক্বে ইহার 
নিব্বরণের কোন চেষ্ট। করেন নাই। যখন্‌ চতুর্দিকে 
নল জলিয়। উঠীল, তখন্‌ তাহাদের চেষ্টায় কোন ফল 
জর্শিল না । 

মহীশূরের বাজ! রাজ্যপালনে অপার বলিয়া লর্ড 
উইলিয়ম কেন্টিস্ক তীহাঁব নিকট হইতে বাঁজ্যতাঁর গ্রহণ- 
করিয়া একজন ইঙ্গরেজ কর্মচারীর উপর সমর্পণ কবিষ্বা- 
ফ্রিলেম। রাজা এ রাজ্য পুনর্ধার প্রাপ্ত হইবার জন্য 
শকল গবর্ণর জেনরেলের নিকটেই আবেদন করিয়- 
'ছিলেন, কিন্তু কৃতকাঁধ্য হযেন নাই । এক্ষণে স্িনি 
দন্তকপুত্র গ্রহণ করিবাব এবং সেই দত্তককে আপন 
সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তবাধিকারী করিবার প্রার্থনায় 
আবেদন করিলেন । ১৭৬৭ অক্ে ষ্টেট সেক্রেটারী নর্থ- 
কোর্ট সাহেব এ আবেদন গ্রান্থ করিয়া এই আজ্ঞা 
দিলেন যে, দন্তক প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আপন রাজ্য প্রাঞ্ঠ 
কইবেন। 

দেৰমীতৃক ভাঁবতবর্ষের ভবিষ্যৎ ছূর্ভিক্ষনিবারণের 
জন্য লরেম্ন বাহাছর প্রতি প্রসিডেন্সিতে প্রচুর পরি-, 
মাণে খাঁ খনন করিবার নিমিত্ত অতিশয় চেষ্টাযান্‌ 
ভইয়াছিলেন এবং কোথায় কিরূপ খাল খনণ করিকে 
হইবে, চাঁহার এক ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, 
কিন্ধ তগকাঁলে গবর্ণমেণ্টের অর্থকচ্ছবশত্বং সে লকল 
পয্াব কার্যকর হইতে পারে নাই। ১৮৬৯ অবের 
প্রথমেই লরেন্স, সাহেব স্বর্ষেশ যাত্রা কদিলেন এখং 
তথায় বাইয়া! সন্মীনস্ভক উপাধি প্র।গ্ত 'খলেন। 


(১৮৬৯) লর্ড মেয়ো। ১৯৯ 
১৮৬৯--৭২ | 


সর্‌ জন্‌ লরেন্সের পরঞ্লর্ড মেয়ে! ভারতবর্ষের গবণর 
জেনাধেল হইয়৮১৮৬৯ অকের প্রথমেই কলকাতাস্গ সত্বীর্ণ 
হইলেন। ঞ$বুলের অধিপতি দোস্ত মহম্মদ খ' বরাৰর 
ইরেজদিভোর সহিত সম্ভাব কাখিয়াছিলেন। ৯ ১৮৬৩ কো? 
সাহার মৃত্যু হইলে রাজ্য লইয়! মহাগোলযোগ উপ- 
স্থিত হয়। তিনি স্বয়ং সেরআলি নামক পুত্রকেওরাজা- 
ডাক দিকেন, মানস করিয়াছিলেন। সের আলী 
প্রথমে সিংহাঙনে আরোহণ করেন, পরে তথা ভইতে, 
াডিত হয়েন, অনস্তর পুনর্ক্বার উহা অধিকার করিয়! 
লয়েন ) এই সকল অন্তর্বিবাদে যখন্‌ (দেশ উৎসঙ্ন হইয়া 
বায়, তখন্‌ গবর্ণর জেনরেল লুরম্স বাঁহাছর এ বিষয়ে 
কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ মা করিয়া সম্পূর্ণ ওপাসীক্স অবলহ্বন- 
করিয়াছিলেন | লর্ড মেয়ে! কাবুলের প্রতি এরূপ ঁদা- 
সীন্ত-প্রদর্শন অযুক্ত বোধ করিলেন এবং ১৮৬৯ ব্অকেৰ 
২৫ এ মার্চ অ্থালা় এক প্রকাণ্ড দরবার করিয়া তথায় 
আমীর সের আলীকে আহ্বান করিলেন )--বছ সমী' 
দরের সহিভ তাহাকে কাবুলেখ। অধিপতি বলিয়া *স্বাকারং 
করিলেন, এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা সাহায্য দিবা 
এবং আবশাক হইলে অন্তর প্রণান করিবার অঙগী- 
কার করিলেন । 

লর্ভ মেয়োর অধিকারকালে গবর্থমেন্টের নিজ ৰ্ 
হইতে কন্দেকটা রেলওয়ে গ্রস্বত করিবার প্রস্তাব হয় $ 
ইয়া লম্জইী সাঙ্গাপার লেঃ গবর্ণর সর অর্জদকাও্ছল. 


বু লর্ড নর্থপ্রক?। (১৮৭২) 


সাহেব কয়েকটা কালেজেব মস্তক চূর্ণ কায জনপাধা- 
বনের ক্মন্তঃকরণে এইকপ এক সংস্কীব জন্মিয়া যায় যে, 
ভাব্তবর্ষায় গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগেৰ * উচ্চ শিক্ষা” আর 


ভাল বাসেন ন।। 
মেয়ে! সাহেব স্ঘান্দাঁনাঁন দ্বীপাশ্রেণীপবিদ 1.ন গমনকবিয়। 


১৮৭২ অক্রেব ৮ই ফেব্রুযাবি পোর্ট ব্য়াব *মক দ্বীপে 
ষাবজ্জীবুনর জঙ্ত গ্বীপান্তবিত সব আলি নামক একজন 
মুসলনান কাঁবাবাপিক ক ছুবিকাঘাতে নিহত হয়েন। এই 
হতাঁর কাঁবণ কিছুই প্রকাশিত হয নাই। ছুরাস্ম- ষে, 
স্বকর্ম্েন সমুচিত শান্তি পাইযাছে, সে কথা বলা বাহলর । 
লর্ড নর্থক্রুক্ 
১৮৭২--৭৬। 
লর্ড মেধোব মুহ্নাব পব সব চাল্স নেপিয়ব কয়েক 
মাফ কাধ্য সম্পাদন কবিয়াছিলেন। অনন্তর লর্ড নর্থ- 
করুক বাহাতুব ভাবন্তবর্ষেব গব্ন জেনখেল হইয়া! ১৮৭২ 
থুঃ অকেব এপ্রিল মচিদি এ দেশে উপনীত হইলেন । 
নর্থক্রক্‌ বত ধনটা পৌক, তিনি এ “শেব কেবল মঙ্গ- 
শার্থই আসিয়াছেন, এই ার্ধে আন-কই ভাহাব নিকট 
হইন্ডে পভ ফলেৰ আশা! করিত লাশিল, এবং শিনিও 
১৮৭৩ অকেৰ এপ্রিল মাপ হইতে বিছিষ্ট ইণ্কম ট্যাক্স 
উঠাইয়! দিয়] দে আশান মুলনন্ধন করিলেন । 
১৮২২ অবেে বাঙ্গালাণ সর্ধস্থলে সুবুষ্টি ও ভাল শস্ত 
উন্মে নাই, বাব ১৮৭৩ অন্দেব সেপ্টেম্বব ও অক্টোবব 
মাসে কিছ্নাত্র ারিপাত না হওয়ায় দ্েশমধ্য কোখাও 


গ্গা গঙ্গার দেতু। ২০৯ 


কোধাও হুর্ভিক্ষ হইয়া উঠিল । ১৮৭৪ আর মাচ্চ ও 
এগ্রিল মাসে প্রায় সর্বত্র ততুল টাঁকায় ১১] ১২ -সের 
মাত্র হইল । ইহার পর বাঁয়েক বৎসর হইতে অনেক 
স্থলেই সংক্রামকজর এবং ১৮৭২ অব হইতে ডেঙ্গ, হ। 
পঙ্গু নামক* অপর একপ্রকার জ্বরে দেশের শ্রমর্থীবী, 
লোক মকঞ্জ জর্জরিত হইয়াছিল, তাহার উপর আবার 
এই অগ্নক্ট উপস্থিত হওয়ায় ক্লেশের পরিসীমা! রহিল 
না কিন্তু এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট যথোচিত বদান্তীত। & 
উদারত। ' প্রকাশ করিলেন। টাদার দ্বার বিস্তর অর্থ 
সঙ্গ ভীত হইল, ইঙগলগ্ডে ভারতবর্ষীয় ট্রেট সেক্রেটারী” 
ডিস্ুরলি লাছেব এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্ত 1১* কোটী 
টাকা পর্যন্ত গণ করিতে অন্থমত ইইপেন) গবর্ণর জেল. 
ভেলে এক নাল্সাল্াব জে গিনি আাঙ্থেল। ও ভৎপ্ণবে সতত 
পদাণিষ্টিত্‌, সর রিচা টেস্পল--ইহীত্রাঁ সকলেই বিশেষ 
রূপে ফত্ববান্‌ হইলেন | নর্থ ছ্রেট্রেলওায়ে ও শোখ'খাল 
থনন আরম্ত করা, 'নানাস্থানে রথ্যানিম্্বাণ করা, ছিন্ধ 
দেশ হইতে তুল ,আনয়ন করা, প্র্ান্নিগট্ক আবশ্যক 
মত খপ দেওয়া, স্থান স্থানে অন্নসত্র করা ইত্যাদি কার্ধ্য 
দ্বারা কষ্টের অনেক নিবারণ হইল | এই সমঙ্গে দেশীয় 
জস্দার ও.অপরাপর সম্পন্থ লে।কেরাও অনেকেই দয়া- 
ৰশস্বদ হইয়! ছুঃখিলোকের বিস্তর সাভীয্য করিলেন? 
কলিকাতার নিম্বন্তিনী গঙ্গায় সেতুধ্ধলের জন্য 
কয়েক বৎসর "হইতে চেষ্টা ও আরম্“হইয়াছিল, এক্ষা$ 
এ ক্রার্ধ্য সমাপ্ত হওয়ার ১৮৭৪ টা মাসে ও 
সেতু,সাঁধারগের গণিতবিধির জন্য খোঁজ! হইল 1 


২০২ বরঈণরাজ্য। [১৮৭৬] 


লর্ড নর্থব্ূুকের সময়ে বরদা রাজা সংক্রান্ত ব্যাপাঁৰ 
শক্টা প্রধান ঘটনা! ববদীবাজ মূলহবরাঁ৪ গুইকুমা- 
বের রাছো স্থশামন হয় মাঁ, বলিয়া, অনেকন্মি হইনে 
আন্দোলন হইতোছল। ইতিমধ্যে গবর্ণৰ জেনেরপ 
তাহাকে ১৮ মাস সমধ দিবা সাবধান হইতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন | এ সমযেব মধোই ববদাঁলাজেব্ধনাঁমে এই 
অভিযোগ হইল এয, তিনি নিজবাজাশ্থ বেসিডেন্ট ফেঁষার 
সাভেরকে বিষপান কপাইবাত্ব চেষ্টা করিযাঁছেন। ঈ*ষ্ 
ভিযষোগেব বিভাবেব নিমিন্ত গবর্ণ জেনবেগ কণেক 
জন দশ বাজা ও কবেকম্সন ইন্্ুবেজ বাঁজপুরষ/ঝ। 
নিশক্ু কবিলেন এবং পিচাব নিষ্পন্তি পর্যন্ত মলই 1 
বাঁওকে পদছাত কবিষা বন্দীভাবে বাখিলেন। ৯৮৭৫ 
আন্দেন ২৬৩এ কফেকুাটি হইত আবস্ত কনিধা ১৮৯ মার 
পর্য্যন্ত বিচাব চলিবাছিল। ক্চাৰকদিগেব মুধ্যে দেশী- 
য়েব। মুলহব বাঁওকে নিলপবদাধ এবং ইঙগবেজেবা অপ- 
রাধীস্থিব কথিলেন। কিন্তু গবর্ণব, ভেনেবল শ্বদেশীষ- 
দিগেব অভিগ্রীষেই আস্ানান্‌ হইব মুলহব বাঁওকে 
একবাণে পদট্রাত কবিলেন এবং গুহকুমাপ বংশীষ অপব 
এক ব্যকিকে শী প দ গ্রদান কখিলেন । তর্ড নর্থক্রকের 
পতি ও যেপ ভক্তি ছিল, এই কা্্যর 
জন্য তাহার কওএক অপগত হইল 1 যাহা হউক, লর্ড ডাল- 
হৌসিৰ সমঠয অযোধ্যাবাজা যেবপ ব্রিটিশরাজ্য-ভূক্ত 
হইয়াছিল, বরদারাজাও থে এই হঙ্গামে সেইরূপ হইল 
মা, তাহাই আব্প্লাদেব ব্ষিয়। 

লর্ড মেয়োর অধিকার কালে। মন্তাগাণী খিক্টোথিয়ার 


[১৮৭৯ পপ্রন্ম অবু ওয়েলেস ৮ ৯০৩ 


মধ পুত্র ডিউক অব্‌ এডিনববা! এদেশে অধসির! কিয় 
দিন অবস্থান করিযাছিলেনু । লর্ড নর্থজরকেব সইী্ধে 
তাহার জোষ্ঠপুত্রও ভাবী তূপাল প্রিন্স অব্‌ "লন ১৮৭৫ 
অব্বেব ৮ই নবেন্বনে এদেশে উপস্তিত হইয়া ১৮৭৬ 
অব্দেব ার্ামাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি কবিয়াছিলেন। ঠিনি। 
বোধের কলিকাতা, উত্তব পশ্চিম গ্রদেশী লাহাব, 
কাশ্মীর প্রন্তি প্রদেশ সকল সন্দর্শন কবেন। তাহা 
আগমনে কলিকাতা প্রধান পরাধীন বাজপথ সন্পিভি 
অষ্টালিকা সকন্ত যেবপ সুসজ্জিত হইযাছিল, ষেকপ 
আর্চলাকমালা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাব তুষ্টিলাধনার্ 
নানাঙইানে যেকপ আডম্বব ও মাহাৎসব হইয়াছিল, 
দেশী বাক্গণেব যেকপ সমাগম ভইযাছিল, বোধ হয 
এরূপ আব কখনই হথ নাই । এমন কি তাহাব আগ- 
মন মহোত্্ঈীবকে “ক্ষহ কেহ “কলিব বাঁজস্ুষ যঙ্জঞ ” 
বতিয়। নির্দেশ করিবাছিলেন। 

ভাঁবতবর্ষেব কর্ধেকস্থানে সুত্র ও এন প্রস্তুত কথিবাৰ 
যন্ত্র ব্যবহাত হওগাধু মাঞে্টপেব বণিক্সম্প্রদায় স্বারথ- 
হানিব সম্ভাবনা কবিয়ী ইঙ্গম্ত্তু হইতে এ দেশে প্রেবিত* 
বস্ত্েক্ট শুল্ক উঠাইবার [চষ্টা করবধেন। লর্ড নথন্জরক 
উাহাধ গ্রতিথাদ কবিলেন । অনেকে অন্থনান কখেঞ্জ, 
এই উপলক্ষে ট্উসেক্রেটাপী লর্ড সালসবধিব সাহত 
মনোগাপিন্য উপাস্থৃন্ত হুগয়াষ তিনি আপনাব প্ী পৰি 
ত্যাগ পৃব্ক ১৮৯১ অব্দেব ফাচ্চ মাসে ইঙ্গলও যাত্রা 
করিস্ীপন ৷ 

লর্ড নর্থভ্রকেব্*অক্ীকাবঞ্লীলে দেঁশমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ 


১. লর্ভ লিটন | 


জার উপস্থিত হয় নাই। আসামের উত্তরসীমাস্থ ডফ্লা- 
নাক বন)জাতীয়ের! ইঙ্গরেজদিগের রাজা হইতে মানুষ 
ধরিয়া লইয়া যাইত, এই জন্য এবং শ্রীহট্টগ্রদেশস্থ নাগারা 
লাগাপাহাড়ে রিপকারী হলকোম্ব সাহেবকে বধকরিয়- 
পষ্থিক১ এই জন্য উক্ত ছুই জাতির বিরুখে যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল, ক্ষিন্ত সে যুদ্ধ অতি সামান্য । 


লর্ড লিটন । 
১৮৭৬ -৮০ | 


লর্ড পিটন ১৮৭৬ খৃঁঃ অন্যের ১১ই মাচ্চে লর্ড খ- 
আজকের হও হইতে কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি 
ইজলশ্ডের ভাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী লর্ড বীকন্সফীন্ডের 
বিশেষ আনুগন্ত এবং গ্রীতিপাত ছিলেন। এই জনা 
সাড়ার অধিকারের সময়ে মন্ত্রিবর ভারতবর্ষসশৃদ্ধে একটা 
'ত্তি প্রধান কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। গত সিপাহী- 
বিক্রোহের, পর ১৮৪৮ অন্দের "রা আগষ্ট মহারাঈী 
বিক্টোরিয়া ঈষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পীনির হুম্ত হইতে ভারগ্ক- 
বর্ষের কার্য্যভার ্বহস্তে- গ্রহণ কহিয়াছিলেন। কিন্তু 
স্তকাঁলে “ভারতেশ্বরী” [ এক্প্রেস অব্‌ ইন্ডিয়া " এই 
উপাধি সাহার গ্রহণকরা হয়নাই। এক্ষণে ১৮৭৭ 
অন্ধের ১লা। জানুয়ারি দিলীতে মহাড়ম্বরের সহিত এ 
ভপাধিগ্রহণ কার্ধ্য সম্পৃন্ন হইল! ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিঙ্গ 
ম্্রঙ্দেশের ্রবর্ণরগণ, মহাঁর'জ, রাজ, সর্দার, নবাব, বেগ 
গ্রভতি দলীয় ও ইউরোপীয় সমব্ত সন্তান $লাকই নিলীর 


[ ১৮৭৮] পিলার দরধার | ২৩& 


ম1 দরবারে আতুত ও উপস্থিত হইলেন ? লর্ড লিটন্‌ 
বিশেষ দক্ষতা সহকারে সুকল বিষয়ের ুব্যবন্; সরি 
লেম-_সফলেরই যথোচিত সন্মানরক্ষা কত্লেন--এবং 
অতি স্থশৃঙ্খলরূপে মস্ত কাশোর লনাধা করিলেন । ষে 
সিন দিলীতে ই মনা গরবাল হয়, সেই দিন ভারতঙর্ষেক্ 
দমন্ত প্রধান অধান স্থানেও এক একটু দরঙীত্র হইয়াছি€, 
এবং মগারাণীর ঘোবণাপত্র এতদ্দেশায ভাষাতে গঠিত 
হই়াছিল। “এন্ড অব হাণ্তষ।, £ই নুতন? নান 
জিত টাকা এই দিনেই প্রচা,রত €উ-, 1 দ্রীতে পাল 
পর্টিণল সমাগম দেখিয়া দেশীয় লোৌকদিগের হান উঠে 
যেও যে ইন্ত্রগ্রস্থে রাণা যুধিষ্ঠির রালক্ুয় কচ করিয়া 
ছিলেন, ইঙ্্রেজেরা সেই স্থানেই আনা বুজস্য় যন্ত্র 
করিঘেদ ) এ গড ইউকে হাস ও জু জাই 
মহাঁসম্ত্রাঙ্গ হয়। 

ঠিক এই সময়েই গাদ্রাজে অতিশয় টিক হয়| 
১৮৭৪ অবন্দের বাঙ্গালার ছুর্ভিক্ষে নেং গিবন্চা সর্‌ নি 
টেম্পেল সাহেব অভ্তিশয় জক্ষতা কাশ কাঁদা 
ছিলেন, এজন্ত কষ্ট্পক্ষ কুহাকেই টড ১ক্ষের ক 
নার্ক তথায় প্রেরণ করিলেন | ভিনি বাঙ্ষালাস যেবূপ 
বজহস্তে গর্থব্যয় করিয়া ছুভিক্ষের শ্রতীকার করিয়া- 
ছিলেন, মাপ্রালে সেরূপ করেন নাই, খ বাঙ্গালায় 
সাহার যেরূপ বশ হইয়াছিল, মাপ্রাচ্জ সেন্দপ ছয় নাইন॥ 
দাক্িণাত্যের প্রন্নয় সমস্ত গ্ঁদেশে এবং উত্তর পশ্চিন- 
ফলন নৃহুনশধিক পরিমাণে অনকষ্ট হয় * 
পচুভিক্ষমিবন্ধন স্তর বায় হওয়ায় ১৮৭৮ শানে 


২০৬ লর্ড লিটন । [১৮৭৯ ] 


লাইসেন্স ট্যান, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভূমির কররবৃদ্ধি 
এবংপ্দাক্ষিণাত্যে লবণের শুন্কবৃদ্ধ করিয়া গবর্ণমেপ্টকে 
আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে ইইল। এই নবগ্রবন্তিত 
লাইসেন্স ট্যাক্স লইপ্লা স্ুরাটের লোকেরা! একটা ক্ষুদ্র 
বিপ্রোহ করে এবং সেই পিদ্রোহে লিপ্ত বলিয়া তনেক 
তদ্রলৌককে 'অলেক দিন পধ্যন্ত মহাঁকষ্ট ভোগকরিতে 
হইয়াছিল 1 

কসিয়া হইতে ভারতবর্ধকে নিরাপদ রাখিবার জনা 
কাবুলের আমীরকে হস্তগত কবিয়া রাঙা ভারতবর্ষ 
গবর্ণমেন্টের চিরকালের চেষ্টা । আমীরের সহিত বিখেষ 
বন্দোবস্ত কপ্িবার অশ্প্রার়ে ল৬ লিটন কাবুলে দূত 
(প্রেরণ করিতে ইচ্ছ। করিলেন, আমীণ সে দুতকে গ্রহপ- 
করিতে সম্মত হইলেন না । কিন্তু তৎপরেও রুসিয়ার 
রাজতকে সমাঁদরে গ্রহণ কাঁদলেন, এই অধান সুত্র 
অবলম্বন করিয়া ১৮৭৮ অন্দে ২১ এ শবেম্বরে কাবুলের 
আমীপ সের আলীর বিরুদ্ধে সুদ্ধ ঘোষিত হইল। এই 
যুদ্ধে আফগানের। সময়ে সমধে পিরিকণ বীরত্ব প্রকাশ 
স্রিলেও ইঙ্গরেজেরাই জান িয়লাভ করিলেন। 
যুন্ধকালে সের আলী পলার়িত হইশা আফগানস্থ।নের 
প্রান্তভাগে গমনপৃব্বক্ এদহত্যাগ করিলেন। ইঙ্গরেজৈরা। 
'তদীল্স পুত্র ইক্াকুণ খার সহিত সন্ধি করিয়া তাহাকেই 
কাবুলে সিংহাস্নাধিকাপ প্রদান করিলেন, কিন্তু ইয়া- 
কুঁবের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সপরি- 
বাঁদর ভাঁরতবণ্ে আনীত হইঙ্লেন। অনেক" দ্রিন কবুল 
এক প্রকার 'অরাদক অবস্থাতেই ছল তত্রত্য সর্দার 


টি) লর্ড রিপন । ২০৭ 


দিগের সহিত ৈত্রীবন্ধনপূর্বক তাহাদিগের স্কারীই রাজা- 
শাসনের ব্লাবন্থাতকর! হয়, ইঙ্গরেজদিগের এই৯ 'অভিষ্ঞায় 
হইল 1 

ইঙ্গলণ্ডে মীন্ত্পরিবর্তেন সঙ্গেই ভাঁরজ্ভনর্ষের গবর্ণর 
জেনরেলের * ঈরিবর্তন প্রায় ঘটিক্স। থাকে! ১৮৮৭ 
অন্দর এপ্সিল লাঁসে ইঈ্গলগডের মন্ত্রিভীব পঞ্জিব্্ভ ভওয়া় 
গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী এবং মার্ক ঈ ন্সৰ্‌ হাটি-টন 
ভারতবর্ষের ্রেটুসেক্রেটারীর পদে নিধৃক্ত ভইলেন,* এক 
স্বেইঞসন্ে লর্ড লিটন পর্রপরিত্যাগ করিলেন । 

ঞ লর্ড লিটনের 'মধিকাঁর কালে যে সকল আইন 
বিধি্দ্ধ হয়, তন্মধধো দেশী সংলাদপন্ধের দ্বাধীনতা- 
লোপ, সাধারণের শঙ্গব্যপহাব-প্রভিষেধ এবং বিলাতি- 
কাপড়ের আমদানি হইতে কতক শুদ্ক উঠাইসা দেও, 
এই কার্া গুলি লোকের গ্রীতিকর হয় নাই। ইই]ুরই 
সময়ে কয়েক জন দ্রেশীম্ লোক ইঙ্গলগ্ডে গমন না করি- 
যাও সিবিল সর্কিস কঞ্চরধ্ধো নিঘুক হইয়াছেন । 

লর্ড রিপন । 


১৮৮০৮৮০৪৮৮৪ | 


লু€ রিপন ১৮৮০ খুঃ অব্দের জুন মাসে লড় লিটনেন 
হস্ত হইতে কার্ধ্যভাঁর গ্রহণ করিয়া! সর্বঞ্রগ্রই বিশৃঙ্খল 
কাবুপরাজ্যের স্ুশঙ্খলাস্থাপনে মনোনিবেশ*ক'ঝুলেন 
তিনি দোস্ত মহন বংশীয় আব্দর রহপীন থাকে ক্কাবু- 
লের ও নীলে অঙ্গীকার করিয়া! স্টে বন্ধুর হন্ছ 
এ মাছের ভার ফ্মপ্পঞপূর্বক ১৮৮১৪ খুঃ অঙ্টোর মর 


২০৮ শিক্ষাপমিতি | [১৮৮১] 


মাসে ইঙ্তঝেজ নৈশ্গদিগকে কাবুল হইতে প্রত্যানয়ন- 
কর্সিংলন। ইহার পরই তিনি বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান কলেলেল। লর্ড লিটনের সম 
তইতে ক ম্বাধীনত নিসপ্র তওয়ায় দেশীষ লোকের 
আমভিশয় ভঃখিত হইয়ণছি 27) ড় বিপর্ন সই দুঃখেষ 
গ্মপনয়ন কর'য় তীাচাঁলা শাহাব প্রতি যত্পরোনাস্তি 
আনগরক্ক তইলেন, হবদ তক আপনাদের পবম বধ 
জান 'কধিতে 'আরসা ককি। 

১৮৫৪ খুং অন্দে শগুনস্থ ডিলেক্উর সভা! হইতে সাধ্য- 
রণ শিক্ষাকাধোর নিমিত্ত গে অভিমতিপত্র আইসে, ৫সই 
পরের মদ্্দীছুসাঝে শি্পাকার্ধা কতদূব হইয়াছে, । এবং 
আরও কিরণ হইলে দাঁলহব, ভাঁহার বিচার ও সীমাং- 
সশর নিমিত্ত ১৮৮১ খু শাক্দে কলিকাতায় এক শিক্ষা 
সমিতি এডুকেশন কাগপন ) সংস্কাপিত ভষত বাজাজ, 
(বাম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশস্ডিত অনেক বহুলজ্ঞ দেশীর 
ও ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গ এ সভায়, সদস্ত হইয়াছিলেন। 
হার! বিচারকালে অ.বক কুহবিধয বহুদশ্শী লোকের 
সত জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে? ), প্রা ই বৎসর কাজ & 
সভার কাধ্য চলিয়াছিল। অভ। হইতে যে চিবরণী 
বহের্গত হইয়াছে, ক্রমে তদছ্ সালে কার্য্যারস্ত'হইবে। 

ইউরোপীয় 'অপরার্ধীদিগের হ্চারকার্ধ্য ইউরোপীয় 
ভিন্ন নল দদশীয়বিচা কদিগেন নিকটে হইবার বিধি নাই: 
পরক্ষণে যে সকল দেশীয় “কাক বিলঠত যাইয়া সিবিল 
সর্ডিল্‌, পবীক্ষা উত্তীর্ণ হস এদেশে মগাজিষ্রেটগ্রত- 
ভর প দূ অধিষ্ঠিত হুইয়]ছেন. তাদের নিকটে ইউ- 
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রোপীয় অপরাধীর বিচার ছইতে পারিবে, এই উদ্দেশে 
লর্ড রিপনের প্রাবর্তনায় ইত্ডিয়া কৌন্দিলেধধ অন্ডতম 
সহ্য ইলধর্ট সাহেব বাবস্থাপীক সভায় একথানি আইনের 
পাঙুলিপি সমর্পশ করেন। এই ইলবটশুবিল সন্দর্শনে 
এতদ্দেশস্থ ইঞ্উত্রাক্দীয় ও ইউরেসীয় মহাশয়দিগের ত্ুনেক 
কেই সাঞঙ্িিশ় কুপিত হয়েন, এবং স্থানে জ্রানে সভাদি 
্থাপনপূর্ব্বক যাহাতে এ আইন বিধিবদ্ধ ন! হয়, তদর্থ 
বৎধীরোনাস্তি চেষ্টা করেন। এই সৃত্রে ইউরোপীয় 
দশ্বিয়দিঙ্সের মনোমালিস্ বিলক্ষণক্ধপে বদ্ধিত হয়, এবং 
লদ্ রিপন অনেক ইউরোপীয়ের চক্ষুঃশূল এবং দেশীয়, 
দিগ্লে পৃরম শ্রীতিভাজন হয়েন। কিন্তু ইলবার্ট বিলটা 
দেশীয়দিগের অন্ুকৃলরূপে বিধিবদ্ধ হয় নাই? 

এই সময়ে লর্ড রিপন আর একটা কার্যোর দ্বারা দেশায় 
দিগের পবুম্ন বন্ধুক্ধপে পরিচিভ হয়েন। সেই কার্য্যের 
নাম “লোকাল দেল্ফ গবর্ণমেপ্ট » অর্থাৎ স্থানীয় আত্ম- 
শাসন প্রণালী | এক্কণে রাঞ্শাসনমংক্রন্ত সর্ববিধ কা- 
ধযই পবণমৈন্টের প্লয়োজিত কর্মচারী দ্বার? সম্পাদিত ৭ 
হইয়া থাকে-__পর্ড ্িপন তাহা না রাখিয়া শিক্ষা পৰ্- 
লিকৃয়ার্ক, স্বাস্থ্যরক্ষা। টান, লোকসঙ্খা গ্রহণ, 
দুর্ভিক্ষে সাহ্মুষ্যুদান, হাসপাতাল, পশুরোধ প্রত্ৃতি কতক 
গুলি সামান্ত সামান্ত রাজকাধ্য দেশীয় লোকঞ্কদিগের দ্বারাই 
যাহাতে সম্পাদিত হয়, তাহার প্রস্তাব করেনুণ। এ প্রস্তাব 
তাহার অধিকরুকাল মধো ,ভারতবর্ধের সর্ব-প্রদেক্টে 
কার্য পরিহিত না হউক, তারাও ধ্দেশীয লোকেরা 
তাহা গ্রচ্চি হৎপন্টোনতৃস্ত অন্থ্রাপসপ্পুনন হইলেক। 
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লর্ড বিপুনের মময়েই ১৮৮৩ অন্দেব ডিমেম্বর মালে 
কর্টিকাতাৰ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (ইপ্টবন্তাসগাল এক্বি- 
সিষন ) প্রদর্শিত হয় এউমহাঁমেলায় নানাস্থ্বনি হইতে 
নানাগাতীয় গ্লাচীন ও আধুনিক শিল্পজাঁত মনোবম ও 
কৌতকোৎ্পাদক দ্রবাসকল সমাহৃত ছইঞ্জটছিল। তিন 
সাসকাল এই মহামেলা অবস্থিত চিল; এ সগক্কেব সাধ 
স্ত্রী পুকযে বিস্তব লোক উহা দর্শন করিয়া চক্ষু চবিতার্থ 
ক্লরি়াছিলেন । | 

লর্ড বিপনের নাষ কান গনর্ণন জেনুবলই ভামন- 
বর্ষ'য়দিগেব অন্গবাগভাজন হইতে পাবেন নাই | স্বক্রেশ- 
যাজাব ঝিছচুদিন পূর্পে তিনি এদেশের যেখানে যেনে 
গদন করিয়াছেন, সেইবানকালই প্রধান প্রধান লোকেবা 
গল্ন সমান ও বহ্বডশ্ববেব সহিত তীভাব অভ্যর্থনাহ 
ধনু হইঈয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমদেশ হই যে দিল 
কলিক!তাঁষ আইসেন, সে দিন কলিকাতান বাঁজপথেব 
স্থপজ্জ্বার সীমা ছিল না।  ভংপরেও এক বার্িতে ভাহাৰ 
গৌববের জন্য বাঙ্গালী মহলে প্রচ্ঠেক ভবনই বমনীব- 
কপে আলোকিত, এব* সর্দ্বরই "লড বিপনেব ভয়” 
এই শব উদেঘাযেত হইয়াছিল । ষ্টাহাব স্বদেশ যতবার 
দিবসে বিদ্যালয়ের বালকের পর্ষান্ত পভাক: হাব? কবিয়া 
শবড়াঁব ট্রেষপ্ে গমন করিয়াছিল । 

১৮৮৪ খৃঃ অবেন ১৫ই ডিসেম্ববে লর্ড রিপন শুদেশ- 
চারা ফবেন। 
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লর্ড৯ ডফ্ধিন্‌ ৮৮৪ দঃ অবোব ডিসেম্বব ফীসেব 
১৩ই ভাবিখে এদেশে অবতীর্ণ হইয়া লর্ড লিটনেণ তস্ত 
হইতে রাজাভার গ্রহণ করিলেন । পুন প্রজাবা আনৰ 
দিন নমিরধভোগ দখল কাপলেও জমীদাবেরা উচ্ছাঞ্কঞ্ি, 
লেই তাহাদের সেই জ্বী অনাধাদস কাডিয়ষ্লিইতে পারি" 
তেন। লর্ড রিপন্‌ এই ব্যবহাবেব অন্তথ, কবিবাব জন্য 

এবেন্ট- লু” অথাৎ প্রঙ্জাদিগের দখলা স্বত্ব বিষমক আইন্ৰ 

গাঠলিপি কারয়াছিলেন, এক্ষাণ নূতন গবর্ণবৰ জেনেবেল 
সহপ্রথূমেই সেই আইন বিধিবদ্ধ কপিলেন। এই আইন 
হাবী বঙ্গালা বিহার ও উডিষা1 “দশের প্রজাদিগেব দখলী- 
স্বত্ব বিষয়ে বিস্তব স্ুবিধ। হইপাছে। কি কি উপায়ে ভাবন্ত- 
বর্ষীয় প্রজার্দিগেব সর্ব[বধ শুভসাধন হইতে পাবে, তদ্ধিষয়েব 
বিবেচনার্ধ কতিপয় ক তবিদ্য লাকব উদ্ণ্যাগে "ন্ান্জন্তাল 
ক'গ্রেস” অর্থাৎ জাতাষ সমিতির অনুষ্ঠান হয়,এবং ১৮৮৫ 
খুঃ অনদেব ভিসেম্বব্মাসে থোস্ে নগবে এ সুমিতিব প্রণ্ 
অধিবেশন হয়। *তৎপবে ১৮৮৬ খৃঃ অবে কলিকাহাষ 
১৮৮৭ কো মাদ্রাজ ও ১০৯ অবে এলাহাবাদে এ স্মম- 
ভি এক একবাৰ অধিবেশন হুইযাগিয়াছে । ভাবতবর্ধীধ 
লামাপ্রদেক্সীধ অনেক ভদ্রলৌকেব এ সকল সমিতির্তে 
সমাগম হইয়াছিল। 

কসীযেব! বাজ্যবিস্তার করিতে কবিতে ক্রমঞ্জাঃ ভাবুত- 
বর্ষেব দিকে অগ্রসব হইতেছি্ুলন, এব ত্ৰাহাঙছগিগের রত 


২১২ জুবিলি। (১৮৮৭) 


ই্ররেজদিগের দৃষ্টি আকষ্ট হয়, এবং রুসিয়া ও আফগান 
বারের সীমানির্ধারণের প্রত্বোজন বোধ হয়। ১৮৮৫ খুঃ 
অন্দে লর্ড ভফ্রিন রাউলপিখীর মহাঁদরবারে "কাবুলে 
আমীর আবছুলখরহমণনের সহিত বন্ধুতাঁর যে বুদ্ধি করিয়া 
ছেলের, তাহার বলে এবং অপর নানাবিধ ৭চ৮ষ্টায় সীমা- 
নির্ধারণ কার্য সম্পন্ন হইল। 

্রদ্ষরাজ থিব কতকগুলি ইঙ্গরেজ প্রজাদিগের উপর 
অভ্যার্চার করিয়াছিলেন, এবং কাহার কুশাসনমিবন্ধন 
বাঞামধো শান্তিরক্ষা হইত না, এই বিষয় তাহাকে জান্মা- 
ইয়া প্রতীকারের জন্ত অগ্ুরোধ কর! হয়; তিনি সে অু- 
রোধ রক্ষা না করায় ১৮৮৫ থুঃ আবর শ্হ ভাগে ত্তাকার 
সহিত যুদ্ধ হইল যুদ্ধে থিব পরাজিত, রাজ্যচ্যুত, ভারতবর্ষে 
'আনীভ ও বন্দীকৃত হইলেন এবং ১৮৮৬ ঘুঃ অবেের ১ল! 
জানুয়ারি হইন্তে ব্রহ্গরাজা ইঙ্গরেজ যানের ন্মন্তর্নিবিষ্ট 
হইল । 

ইঙ্গলণ্ডের রাঞ্জার! অবিচ্ছেদে পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্ব 
বিলে ভীাহাদের সমভিনন্দমের জন্য জুদবিলি নামে মহোৎ- 
সব হইয়। থাকে । ইভিহাসে,পেখা যক্স ৩য় এড্ওয়ার্ড ও 
৩য় জর্জেধ রাজত্ব কাল প্চাশৎ বৎসরের অধিক হইয়া- 
ছিল ভাবন্তেশ্বরী সিক্টেররিযাব বাজ্যও পথচুশৎ বর্ষের 
অধিক হগুয়ায় ১০৮৭ খৃঃ অন্ধের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাহার 
ভুঝিলি যুহোংসব সম্পাদিত হয়। এ দিনে নগ্রে নগরে 
নুন, শীত, সঙ্কীর্তন ও রজনীতে প্রাসাদমগ্ডলী আলোক: 
মশলার মণ্ডিত হইফাছিল, এবং অনেক বন্দীও বাজ প্রসদূদ 
কাবা হইস্ডে মুক্কিলীত্ব করিতে পাইয়াছিল । 


(১৮৮৮ লর্ড ভফ্রিন্‌ । ২১৩ 


০ ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চম সীমায় দুর্টাদি নিশ্াণ কবাষ 
এব" বক্গত্নেশীয় সুমবে অতিবিক্ক বাধ হওয়ায় বষ্টদকো হ্পন্ 
তইয়া! যাঁড়ি এজনা ১৮৮৬ খুঙ্ন্মবের ১লা এপ্রিল হইতে 
আদ্নকব পুনঃ শ্রীন্ভিত এব” লবণ ও কেুবাসিনের শুদ্ধ 
বর্ধিত হয় 1 ঞ্যায লাধব ছার! আঘধবাযেশ সমতা বিধা 
কাব চেক্টী তদবধি হইছে, কিন্তু এপযামু হাহাব” ফব 
কিছুই হয় নাই । বাণিজা কার্ধা লইষাঁ তিব্বতের সন্ইন্চ 
িফটী সামানাকপ সুদ্ধ ভওয়া ও বাজাকোষেণ অথ শাল 
জকটী কখব্ণ । উপৃদ্্ধ ইক্ষতগদগেণই চম ভ ভইকসাছে এ 
বজঞা। বল" বাহুলা | 

এক মকল কার্ধা সণাধান কর্পল্ণ ১৮৮৮ সেক চরম 
ছা মাঁ.স লর্ড উকব্ন শ্বাদশ ঘা কটাসুপন। 


কারার. ৮৯ 0৫: বি শপ পাস 


২১৪ লর্ড ল্যনস্‌ ডাউন 
লর্ড ল্যানস্‌ ডাউন । 
১৮৮৮7 


১৮৮৮ খুঃ অন্দের ৮ই ডিসেম্বরে লর্ড ল্যান্স ডাউন ভার- 
তবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের কার্ধাভার গ্রহণ করিয়াছেন 
এক্ষণে জ্গদীশ্বরের নিকট প্রার্থন! এই যে, তাহান অধিকার 
কাল রাজ ও প্রহা সকলেরই সব্মবিধ শুজ ঘটনায় পর্য্য- 
বাসত হয় । 


প্রথম পরিশিষ্ | 


রাজশাপন-সম্পুক্ত বর্তমান প্রদেশ বিভাগ । 

রাজশাসন *ম্পর্কে ভারতবর্ষের বর্তমাল প্রদেশভাগ 
সাধারণতঃ ৯৮ গ্রকার--(১) ব্রিটিষরাঁজা (২) কত্দ 
ও মিত্ররাঁজণ, এবং (৩) স্বাধীন রাজা । 

(১) যে ভাগের রাজশাসন কার্যা ই্গরেজের। সাক্ষাৎ 
সম্প্ীৰন করেন, তাঁহাকে ব্রিটিষ রাজা ব| ব্রিটিষ ভাতর্র্ষ 
বলঞ্যায় 1 এই ভাগের ভূমির পরিমীণফল প্রায় ২ লক্ষ 
২ঞ্জাঞ্জার বর্শক্রোশ এবং অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ১৭ 
কোন্ট |» ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরেল ইহার উপুর প্রধান- 
রূপে কতৃত্ব করেন। 

বিটি, ভাবুনলর্দ গগ্রুথযহ চি হতে। নিন্িজ্, সি 
[ক] বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্সি, |খ)] মাদ্রাজ প্রেসিডেম্লি, [গ] 
বোম্বে প্রেসিডেন্সি, এবং (ঘ) কদিসলরী (বা গিরস- 
বহির্তত ) প্রদেশ |» বাঙ্গালা প্লেসিডেন্সির মধ্যে আবার 
৩টা বিভাগ বা প্রবণমেন্ট আছে, যথা [*"] সাঙ্গাল& 
বিভাগ, (২ ] উত্তষ্ পশ্চিম বিভাগ এবং (৩) পঞ্জাব 
বিক্তীগ। মাদ্রাজ ও বোথে প্রসিডেম্সির কোন অবাস্ুরন 
ভাগ নাই & বাঙ্গাল! প্রেমিডেন্সির ৩ বিভাগে এক এক 
জন লেপ্টনেপ্ট গবর্ণর এবং বোম্বে ও গাদ্রাজে একএক 
জন গবর্ণর আছেন। প্রেসিডেন্ি, বিভচ্গ $ প্রাদেশ 
সন্ছলে অনেক্ঞুলি করিয়) জেলা? মহকুমা ও থা 
অনুছে । ক্সিদনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট , সদব্রু আমীন, মুনসেফট, 
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ডেপুটা মাজ-ই্রট, দারোগ' প্রভৃতি বহুবিধ রাজকর্শচারী 
দিশের ম্বারা এ সকল জেলাস্থিত প্রজাদিগের বিচার, 
শাস্তরক্ষ। প্রভৃতি কার্যযসকল সম্পাদিত হয়| 

(ক) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্নি-[ ১] বাঙ্গালা বিভাগ 

"এইপবিভাগের মধো বাঙ্গালা, বিহার, উড়িয্যা, ও ছোট- 
নাগপুর এই ৪টী প্রদেশ আছে। কলিকত1, ঢাকা, 
মুরশিদাবাদ, পাটনা, কটক, রাচি প্রন্তি এ বিভাগের 
'গধান নগর এবং গগ। ও ব্রদ্ধপুজ এই হটা প্রধান নদী । 
এই বিভাগের অন্তর্থত ছোটনাগপুব গুদেশ জলপাইগুড়ি, 
দারকিলিক্স ও সাওতাল প্রগণা প্রসৃতি কদেকটা প্রদে- 
শকে তববনদবন্তা মহল বা নিয়নবহিভ,ত প্রদেশ কহে । 
হ&াতে কটিসনর, ডেপুটা কমিসনর প্রভাত দ্বারাই 
প্রন্ধাদিগের বিচাব, শান্তরক্ষা প্রভৃতি সমুদয় ক্ায্য 
[নন্বাহিত হয়! এইজুপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেবন্দবন্তী। মহল প্রান 
সফল [বভাগেই কেছু না কিছু আছে! এই বিভাগস্থ 
সমণ্ত ভুনির পরিমাণ্কল প্রা ৫২ হাজার বগক্রোশ এখং 
কধবাসীব সহ্খা? প্রায় ১ কোটি ৫২ লক্ষ । ১৮৫৪ থঃ 
অন্ধ বাগ্চ(ল। বিভাগে প্রথ- লেগ্টনাপ্ট গবর্দর নিন 
ছায়েন | তাহার প্রধান স্থান কাপিকাতা। 

(২) উত্তর পশ্চিন পিভাগ | বারাণসী, আলাহাবাদ, 
আগবা, বোহিলখণ্ড, কুশায়ন, মিট ও ঝাঁদি এই সতটা 
প্রদেশ লইয়া গর-পশ্চিম বিভাগ সঙ্ঘটিত। ইহাতে 
লও বমুন! প্রধান নদী | ইহার ভূমির পরিমাপফল 
প্রায় ২* হাক্জার বর্গক্রোশ, অধিবামীর সম্ঘযা ও কেট- 
4৩ অধিক! এই [বিভাগে সনেক বিপ্যাত নগর আছে, 
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উন্মধ্যে আগরা, আলাহাবাদ ও বারাণসী প্রধান । ১৮৩৫ 
অক হষ্রতে এই বিভাগে লেপ্টনেন্ট গর্ঘর কিযুক্ত 
আছেন ওক্ষণে আখলাহাঁবাদ ভাহাব প্রধান কর্মন্থান । 

(৩) পঞ্জাব বিভাগ । পেলোরার, শিগ্া, রাউলপিস্ডি, 
লাহোর, মুপত্তান, জলনার, মমৃতলহৰ, ম্বালা, দিল $9 
'হিসার এই ১০্টী প্রদেশ পঞ্জাব গবর্ণমৈক্টে র অন্তর্গত | 
এই বিভাগে লিন্ধু এখং তচ্ছাথা শতদ্র, বিপাশা, ইরা 
কতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই ৬্টী প্রধান লদীত সন্কত্ত 
গঙজীব বিভাঢুগর পরিমাণফল প্রায় ৪,০০০ বর্গক্ষোশ, 
জধিবামার সধ্য। প্রায় ১» কোটি। ছার শ্রধাপ নগর 
লাঙ্ছা$ু মুলতাঁন, দিল্লী, অমৃতপহর শ্রভৃষি। পঞ্জাব 
বিভাগের প্রায় অদ্ধেক ভূমি করদ ও শিত্র বা্গগণের 
ক্থিকৃন্ড % ১৬৬৮ আন্ক পঞ্জাব আজখকীত ভইদ? এক 
বোর্ডের জেঁভার ) অধীনে স্থাপিত হয়) ১৮৫৩ অব 
উহাকে প্রধান কমিশনরের অধীন এসং ১৮৫৯ অকে 
লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের্ অধীন করা হয়। এক্ষণে পঞ্জাবের 
প্রধান কর্শস্থান লঈ্হোর | 

(খ) মাদ্রাজ ্রসিজেন্সি। উড়িক্যার দক্ষিণ হইতে 
ফুনর্জরক1 অন্তরীপ পর্য্যন্ত পর্ব উপকূলবর্তাঁ সমুদয় স্থান 
এবং পশ্চি্ উপকূলেরও কিয়দশ এই প্রেপিডেন্সির 
অধীন। ইহাতে উত্তর সরকার, উত্তব ত্র দক্ষিণ *কর্ণাট, 
কোইঘাটুর, মলবাঁর ও কানারা, এই কয়ৈকস্ী প্রদেশ 
আছে? ইহারঞ্নধ্যে কুষণা, ক্লাবেরী, গোদ ননী, হত 
ও ভন র্‌ কয়েকটা নদী বর্তুমানক্মখ এই থ্তোগের 
গুরির্ভাশ ফল ৪৬ স্থাভধর বঞুঁক্রোশ 7 » অধিবাসীর স সঙ্থ্যা 
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৩ কোটিন অধিক | মংস্তপত্ন, আর্কট, মাত্রাঙ্গ প্রভৃতি 
ইহাব'শ্রধাননগন 1 এই প্রেমিডেন্সিব গন্র্ণব শ্লাদ্রাজে 
অবস্থিতি কবেন ; তথাষ তাহাব এক কৌম্সিল আছে | 

(গ) বোর্থে প্রেপিডন্সি। সিন্ধু দেশ হইতে আ'রস্ত 
কলিষা" ভাবতবষেন প্রা সমগ্র পশ্চিম উপকূল এই 
প্রেসিডেন্সিব এন্তর্গত । ইহাতে সিন্ধু, গুজবাট, খান্দেশ, 
কম্কণ, আহম্মদনগব, পনা ৭ সেনা এই কয়েকটা প্রদেশ 
আহছ। সফল প্রদেশের সমস্ত অংশই প্রেসিডেন্সিক 
অন্তর্গত নহে, কোন কোন শ্রদেশেব কিবদংশে - 
দেশী বাজাদিগেব অধিকাব আছে) ইহাতে নম্ম্া, 
সবন্্তী, মাহী ও ভাগী এই ৪টা প্রধান নদী 1 িতা- 
গেব পবিমাণঞল প্রান ৩৪ ভাঁজাঁন খর্গক্রোঁশ ; অধি- 
বালীর সংখ্যা প্রাম ১ কোটি ৪০ লক্ষ । পুনা, সেতাবা, 
আহম্মদনগব, সুবাট, (বান্বে প্রতি ইতাৰ প্রথ।ননগব | 
কৌন্দিলেব সছিত গবখণ সাহেব “নাক্ছে নগবে অবস্থিতি 
কবেন। 

(ঘ) কমিসনবা প্রদেশ। “য সকণ প্রদেশ পৃর্ববো- 
ল্লিখিত কোন প্রেমিতউনাসত অন্তার্নবিষ্ট নহে-যাহা 
গবর্ব জেনবেলেব সাক্ষাত মধীন-_যাহাতে ইনগবেরজে 
'বাহাদ্ধদিগেব গ্রার্িত সাধাৰণ আইনকাণন সবল 
প্রচলিত নাই-যেখানন গবণব বা লেপ্টনেন্ট গবর্থবেষ 
প্রায় তুলংক্ষমভাপন্ন এক জন চীফ, অর্থাৎ প্রধান কমি- 
সর থাকেন এব" যাহীৰ কিং “দওযাঁনী, ঞ্ষি ফৌজদারী, 
শক কবসংগ্রহণ, সর্র্ববিধ বাজকা্স্যই উক্ত ফফিসনর&ও 
ক্ঠাহাল সহক্যাবগণেব দ্বাবা ্পাদিত “হয়_-সেই কল, 
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প্রদেশকে--মন্রে গুলেত্ুণ প্রবিন্ন_বনুন্দবস্তী মহল-- 
বা কঞ্ঠাসনক্্ী গ্রদেশ কহে 1- ক্রমশঃ উদর নাষ্্যাল্লেখ 
হইতেট্ছ। 

(১) আঁপাম প্রদেশ ।_সান্ভালার *পুর্বোন্তর দীমান্ 
বক্ষপুত্রে প্সববাহিকাৰ মধো কামরূপ, নও ছুষ্কুছ, 
শির পরী) গ্রক্তি জনপদ, ক্যা এই প্রাদেশ- 
সঙ্ঘটিত হইয়াছে । ইহাব পলিসাণ ফল প্রায় ১, হাজার, 
বর্গক্রোখ, অধিবাপীর সঙ্ঘা ৪০ লক্ষ | ইভক্টৰ গান 
বিগ: :শিলঞু গৌহটা প্রতি) পুর্নে এই প্রদেশ বাক্গা- 
বার লেঃ গবর্থকের অধীন ছিল। ১৮7৪ আন্দে ইনাক্ষে 
'ধতন্ করিয়া এফ জন চীফ, কমিসনরের৪ অধীন করা 
হইয়াছে । শিলউ ভাহান কর্দন্ত।ন হইধাভে | 

(২) অযোধ্যা প্রদেশ | এই প্রদেনে লক্ষ, বা 
বাদ, শীন্সববা ও ব্যাঞ্চে এই ওটা বিভাগ আছৌে। সমু 
পায়ের পরিমাণ কল ১ ভাঞ্ার বর্ণক্লোশ, অধিনাসীর 
সঙ্া প্রায় ৮ ঞ্ষোটি ২০ লক্ষ। ইহাপ্র প্রবান নগর 
লস্সো, প্রস্থযপূগড়, ফিজাবাদ প্রভৃতি” ফিজাবদৈরু 
সমীপেই সবযু্ হী প্রন্টুন অমোধ্যা নগবা। ১৮৪৬ 
গ্রন্দে অযোধ্যা প্রদেশ অধিকাৰ কিয়া চীফ” কমিসনরের 
ইধীন কলা হইয়াছে গোমতী তীরস্থ লঙ্ষে। নগর চীন 
কমিসনরের প্রধান কর্মন্থান। 

১8157885 সাগব, নমর প্রদেশ্ঠ ও নাটাপুব 
এই ৩ বাজ একত্র কারবা,মবা প্রদেশ নাম দওয়াক্ছিই- 
মাছে ৮৯ ইহার পরিমাণ কল প্রার ই হাগভ[বর্গুক্রোশটঃ 
বাদীর সঙ্থী। ৮০ হঞজগারের? সধিক। এই দেশ 


যধ্যে গোদাক্রী, নর্দ্দা, মহানদী, উইন্গন্থা, বরদণ, 
(ওয়র্ডা) টি প্রভৃতি নদী সকল প্রবাহিত «আছে 
এই প্রদেশ এক্ষণে নাগপুস, ঝববলপুব, নর্মাদা ৫ ছত্রিশ- 
গড় এই ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে | প্রতি ভাগে এক 
এলে জন কমিসনর থাকেন । নাঁগপুর, ঝববঠগুর, সাগর, 
নরসি-তপুর, লক্কপুর, প্রতি ইহাব প্রধান নগর। 
এই প্রদেশের মধ্যে সাঁগর ও নর্শর্দী বাঁজা ১৮১৮ অকে 
মহুরা্ট্রীরদ্িগেব নিকট হই,5 গৃষ্ঠীত হয় এবং, নাগপুঝ 
রাজা তত্রতা রাঁজার মৃতান পর ১৮৫৩ অবে কোম্পাচ, 
মির অধিকাপভুক্ত করিয়া লওয়া হয। ১৮৩১ বে 
উ সমস্ত দেব: চীফ, কমিসনবেল অধীন হইয়াছে! 

[৪] বধারপ্রদেশ। হাইগবাঁবাদেব নিক্গাম ১৮০২ 
ও ১৯৮৪৩ 'সবেব বন্দোবস্ত অনুসারে শিজাসবাজ্যের ফে 
অংশ ঢকাম্পানি বাহাছুরকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাই 
লইয়া বরার প্রদেশ সঙ্ঘটিত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় 
৪ হাজার বর্গক্রোশ, অধিনাসীর সঙ্খা। পায় ২৫ লক্ষণ? 

আজমীর ও কুর্গ এ ছুইটী দেশ ৪কমিসনরীপ্রদেশ 
মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে 1 

এই সকল ভিন্ব। ব্রিডিষ বর্্দা, আন্দামান ছ্বীপশ্্রেষী 
প্রভৃতি আরও কয়েকটা কমিসনরীপৃদেশ ভরঙবর্ষীর 
গবর্ণর জেনেরলের অধীনে আছে. । 

(২) 'কুরদ ও. মিত্ররাজ্য। পুর্ববোলিথিত বিটি 
রাবার ভিন্ন ভারতবর্ষে একপ , কতকগুলি প্রা আছে, 
(-কয়েকৃটা ভিন্ন] ঝহাদের সমস্ত রাঁজকার্ধ্য ওতুদেশী& 
রা, ব1 ববাবদ্বিগের কর্তৃক [নির্বহিক্তহয়,। ও সঞধ্ 


চুপ্রথম পরিশিষ্ট | ২২১ 


রাঁজ্য এ অংশে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও ইঙ্গরেজদিগে রি অবী- 
ন্তা হইতে একবারে নির্মক্ত নহে । ইহ দগেরএক 
জন কন্মহীরী রেসিডেণ্ট, ৬এজেন্ট, বাঁ স্থুপেরিন্টেণ্ডেন্ট 
নামে প্র সকল্প রাজ অবস্থান করিক্ধা ১অধিএতিদিগের 
রুত কার্যকলাপের নিয়ত পর্যাবেক্ষণ করেন। অধি- 
পতিদিগেত্ মধ্যে কেহ সাক্ষাৎ কঃ দয়া, কহ সৈশ্যবাধ 
দিয়া, কেহ বা অপর কোনরূপে, ইঙ্গবেজদিগের আন্তকুলা 
ব্যুরন। এই কল রাঁজাকে করদ ও মিন্ররাজছুকণ্ছ | 
সমুদয়ে ৯৫১টা করদ ও মিরপাঙ্য আছে | এই পাজ্য- 
সংক্রান্ত সমস্ত ভূমির পরিমাণ ফল পার দেড় লক্ষ বর্গ 
ফলোশ ৯ নিম্নভাগে*করদ ও মিত্র রাঙ্গেব কনক গুলির 
নাটোষ্টাথ হইভেছে। 

বাঙ্গল্(স্ভ্িগ্র্ম্বে পঞ্জাব বিভাগে । 


খপিয়। পু | |. 
ভোর়াল, চেগাপুঞ্গি প্রভৃতি । ৰ 1'তয়ান।। 
মণিপুর । | বগাবাপুন । 
পব্লতা ব্রিপুরা। ! বিন্দ ) 
কোচনিহাব। নাভা | 
পিকিম। ৮৬ । 
ছে্টিনাসপুরস্থ গিরগজাপ্রভৃতি। | সর্মর। 
উড়িযা]ন্তগ ৩ ।কলা, 'হ'লচিয়ার, সিলাসপুব ) 





মযুরভগ্ প্রভৃতি। বানা 

ী নলগড়। 
উত্তরপশ্চিযুবিভাগে | ] চস পস্জরত । 

গু ৬ | 
পুত (রেগুহল ও )। রাজধ্তানা, মধ্যে খ 
বাসী [বজদংএ মেওয়াক্চ (উদয়পুর | 
খিতহরি। ছায়পুর | 


গর.হল প্রভৃতি । মাড়োয়র কৌধপুর )। 


১৪২ 


হুন্দি। 
কাট।। 
বিকেনীর ] 
কেরোলী। 
যশল শীর। 
বা্লেঘাব। 
শিবোী। 
ডঙ্গবপুব। 
বাঁ্জবর(ণি 
প্রতাপগড । 
'্লবর। 
কুষ্গড় ॥ 
ভরতপুর,। 
ধৌলপুব। 
চক । 


ভারতবর্ষের মধ্যভ।গে 
গোয়।লিয়ার (সিন্ধিয়া রাজা )। 
কন্দোর (হোত? 


প্রথম পারাশষ্ট: 


ভূপাল'। 
বঘেলথণ্ড (রেওয়া)। 


| বুন্দেলথণ্ডর ব্বান্তর্গত মনেক গাল 
র্‌ 





হ'যদরাবাদ্‌ (নিজামরাজা)প্রভৃতি 


্‌ 

মা্রাদপ্রে সিডেন্নিতে | 
মহ্ীশুব 

ৰ 

1 কোকী। 

| ব্রিবাঙ্কুর। 

| পদ্দুকাটা প্রভৃতি । 

বোন্েপ্রেমিডেন্লিক্ডে 

| ক্গীরপুর, 

ূ ববদ। (গুইকুমার বাজা+ | € 

র কচ্ছ। 

কাটিগড 

গুজরাটে বঅন্তর্গতকতিপয়ন্ধুদ্রবা 

নাবন্তবাঁড়ী। 

কে।লাপুর। 

নহাপাষ আ়ণীর প্রভৃতি । 


এই সকল জা মধ্যে যে নকল স্থানের বাঁজা 
্সপ্রৃপ্তবয়ঙ্ক বা বাঁগযরক্ষায় ক্ষন, ভাঁরতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট 
কমিসনরের দ্বাবা ভত্তৎ রাজ্যের রাজকার্ধ- নির্বাহ কর্িষা 
খাছেন। এই জন্যই এক্ষণে কোচবিহার ও মহীশূব নাজ? 


ইঙ্গরেজদিগের শ।সনাধীন | 
(৩) স্বাধীন রাজ্য ।. 


নেপাল । ইছু! হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ, অংশে অব. 
স্থিত। ইহার অধিবাসীর সঙ্ঘা ১ ল ।। 
খানা কাটামুও লে কা্সগুপা , রালোর থা জাীয়। 


গ্রধম পরিশিষ্ট । ২২৩ 


ভোটান। ইহা আসাম দেশের উত্তর অব্থিত। 
ইঙ্কাল অধিবাঁদীর সঙ্ঘা। ১০_২৫ ভ্বাজাস। রাজধানী 
তাঁপিস্থদর্নী। অধিবাসীবা কেডুদ্ধ। 
ফবাসীদিগেন্ন অপিকা৭-পর্ডিচবি, চন্দননগব, কাপি- 
(কাল, মাহন্এবং ইযানন এই কণেকটা ফবাসীদিগের 
অধিরুত |উসমুদযেব প্বিমাণ ফল প্রাণ ১৯৭ নর্গ কারী_ 
'অপিবাসীব সঙ্খা। প্রান ১ লক্ষ | 
* পোর্ভগীজদিগেব অধিকাল--গোষা, চিউ ও ভুনা 
এই,৬টা ছষ্ঠান পোর্ভগীজদিগের অপিকত। পরিমাণ ফল 


তী রি পি 
পাম ত বাদ বর্দনন্গীন _সধিণাসীপ সঙ্খা প্রায় ৫ লক্ষ । 


দ্বিতীয় পরিশিক্ট। 


শা. এগার ৪ স্প্পপ+ সপন 





এই পুস্তকে যে সকল গ্রাম ও নগবের উল্লেখ আছে, 
ভূগোলকের বা ভচিনেব কিরূপ স্থলে তাহাদিগকে 
শ্অিক্তিত দেখা যাইবে, বা আঙ্কিত দেখিবাঁব সম্তালনা, 
তাহাবই নিদ্রশকরণাথ এই প্রকরণে তাহাদের অক্ষা- 
তুল 9 দ্রাঘিমান্তর প্রন হইয়াছে । “ভূগোলকের উপঘো- 
িত তা নামক পুস্তকে ইহা বিশেষকপে প্রতিপাদিত আছে 
যে, অক্ষান্তর ও দ্রাঘিণীস্তব এই ভ্ইটা জানা থাকি্লেই 
যে কোনস্থান হউক, অনাষাসে বাহিবকনিতে পাবাঁধায়ী। 
অক্ষাঁ্তর ছুই প্রকার-উন্তব ও দক্ষিণ। দ্রাদিমা তব ও 
ঢই প্রকাণ-পুর্দ ও পশ্চিন 1 (কোন স্তানেব নির্দেশ 
করিতে হইলে তাহাব উত্তর কি দক্দিণ নক্ষাঞ্তর এবং পুর্ব 
কি পশ্চিন ড্রাঘিমান্তব ; তাহ! বিশে্ষরূশে কলির। দিতে 
হয। কিন্ক এস্থলে তাঁচা বলিধা দিবা প্রযোজন নাই । 
কারণ এপ্রকরণে কেবণ ভাঁপতবর্ষস্থিত কতিপষ স্তানেবই 
প্রধানত নির্দেশ থাকিব ;ভার্তরর্ষ নিরক্ষবুন্তেব 
টব এবং [ গীণউষ্ন নগবে কম্সেত। প্রাথমিক 
দ্রাঘিমাব পুর্ববন্তী বাং ইহাঁৰ সর্ধস্থানেরই অক্ষা- 
স্তকউন্তৰ এবং দ্রাঘিদাপ্তণ পব্ব ১ তগ্চিন্ন "আব কিছুই 
হইতে পারে না ৷ 'অক্ষান্তব ও ড্রাঁঘমান্তব সম্পৃক্ত এক এক 
অশকে। ভৌগোলিকেরা ৩০ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন 
বং এক এক ভাগকে 7 কলা, কহেন।' অঙ্গান্তর, কল! 
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